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ll Re Imperatore e il Duce 


di 









alla seconda fase delle manovre - 


Mussolini in marcia con i fanti partecipa 
ad un'azione di mortai - Acclamazioni 
popolari accolgono il Fondatore dell'impero 


“ROMA, di 


La direzione ‘delle grandi esorci: 
tazioni sperimentali dell'ano XVI 
comunica > i) 

« IL sccondo cpisodio delle grun- 
di esercitazioni sperimentali anno 
XVI sì è sviluppato nella giornata 
di aggi nea sone fre Carsolt-Vi- 
varo Romano-arsoti-Oripola, alle d- 
re 7, mentre le artiglieria sazzutra» 
effettueva il tiro di preperazione 
sulla posiziona dì resistenza «rossaa 
di monte Tora-Vivaro Romano-Ori- 
pote-MfonteSan Fabrizio, le fanterie 
mella. G, d, GSSUrro si sono mosse 
dutla base di partenza per l'attacco, 
abanzando sotto l'arco delle traicito- 
Tie delle artiglierie. 

«La divisione » Cacciatari delta 
vile - : destra ha proceduto al co- 
perto da . desco di Oripola, la divi- 
sione « Torino» che doveva inizial- 
mente attraversare una sona ampia 
menti scoperta, he protetto il movi. 
mento delle fanterie, impiegando 
reparti chimici, che mediante 0p- 
portuno luncio di nebbiogeni, hanno 
coperto la intera zona con fitta neb- 
bia. Le unità sono cost giunte ai 
pedi delle alture di Oripoia, poco 
ostacolate dal fuoco della difesa, ne- 
cessariamente disperso su abiettici 
non facilmente individuubili. La 
divisione « Cacciatori delle Alpi» è 
pervenuta în poco più di un'ora al 
margine della posizione di resisten 
sa rossi & nord di Riofreddo, men- 
tre '* divistone «Torino», impie- 





«Lu difesa rossa, abilmente sfritt 
tanto l'organizzazione dei fuochi cd 
i movimenti del rincalzi, ha ostaco- 
tato © contenuto l' attucco azzurro 
che è andato affevatendosi verso 
l'imbrunire. A sera, per effetto della 
dura lotta, si è reso necessario 10 
scavalcamento delle unita azzurre 
impegnate con unita in riserva; tale 
seavalcamento si ofiettuerà nella 
notte perchè l'attacco possa Tipren- 
dere all'alba di domani, I rossì riti 
rando gii elementi delle avansirut 
ture dell''organizzazione difensine, 
mantengono le posizioni di cresta. 

« L'aviazione da osservazione dei 
due part. © benohè ostacolata da den 
se cortine nebdiogene amesse dagli 
azzurri, è stata molto attive ed ha 
briltuntemente concorso glio svilup- 
po delle operazioni. L'aviazione da 
bombardamento del partito azzurro 
‘ha efficacemente spezzonato le po- 
sizioni .cupate dai rossi. Quella del 
‘partito rosso ha contrastato la avun- 
zato degli azzurri con azioni di 
bombardamento leggero. Le unità di 
tutte le forze armate impegnate han- 
no dato prova nella faticosa gior- 
nata di alt) grado di addestramento 
e di intima collaborazione, 

a S. M, il Ne Imperatore ha segui 
to le prime fasi della esercitazione 
dall'osservatorio di Oripala e si è 
quindi recato fra le unità impegna: 
te nell'azione. 

«I Duce, accompagnato dal Sot- 





gundo a massa le armi di accompa- 

gnament? è particolarmente i mor- 

fai, attaccava le posizioni rosse sul 
. ta direttrice di Oricola. 


tosegretario di Stato alla Guerra, 
giunto veren le 7,80 al divio del «Ci 
valicre» ha marciato per oltre un’o- 
ra con le compagnie avanzate del 








L e Il, vattaglione dell'8f lenterio 
che movevano all'attacco, protette 
da una densa corlina di nebbia ar- 
tificiate. He quindi sostato per usst- 
stere allo svolgimento di una azio- 
ne viotentemente sferruta con l'im 
piego di una poderosa massa di 
moriai d'assalto, Si è particolutmen- 
ta interessato alle caratteristiche tec- 
niche e d'impiego di queste armi 
accompagnamento, delle quali è for 
gamente dotata la fanteria e, sosti 
tuendo:; aL tiratore di un mortaio, 
na personatmente sparato & fuoco 
celere alcuni caricatori. 

« Successivamente sl è recato @ 
Hocca di Botte, dove ha assistito al- 
l'azione brillantemente condotta dal 
raggruppamento Camicie Nere per la 
conquista di Monte San Fabrizio. 

« Durante il percorso 7er il Titor 
no a Roma, ha fatto una breve so- 
sta ad Arioli presso it posto di co- 
mando della divisione «Granatieri 
ai Sardegna » dove si è intrattenuto 
col generale Rosi, comandante del 
ta divisione che, inforiurato per un 
incidente automobilistico nel quale 
na riportato ta frattura del braccio 
destro, ha voluto rimanere nella z0- 
na delle esercitazioni, al comando 
del partito roso. 

«Arsoli ha tributato al Duce una 
vibrante manifestazione di entusi 
smo. Tutta ta popotazione della z0- 
na nella quale si svolgono te esercita 
zioni . esultante e saluta con grida 
ui gioia il Duce, riuscendo 1mmedia- 
tamente ad individuarlo durante i 
rapidi spostamenti che Egli compie 
per seguir ogni particolare delle 
MaNOVTe Di 














Mosca minaccia la guerra 





I russi sanguinosamente respinti dai nipponici 
Nuove incursioni aeree in Corea - Ansie 
a Londra e a Parigi per l'acuirsi del conflitto 





TOKIO, 4. 

Il ministro della guerra comu- 
mica che le truppe sovietiche con- 
tinuano a stazionare di fronie «al 
le posizioni giapponesi in una ui. 
sianza variante fra i 500 c 1 1000 
metri, Sulla prima linea non si 
vedong più carri armati sovietici, 
nella zona di fronte ed intorno 
a Kazan, Lartiglieria  sovicti.: 
ha ripreso il bombaruamento uel- 
le posizioni nipponiche,  spec-al- 
mente nella zona di Shuiliuteug, 
ma di volta in volta viene costret- 
ta a tacere dal fuoco di controbat 
teria delle arsgrietie giapponesi. 


Diserzioni 


L'agenzia uv, liveve Cal. 
la Iroptiera russo + manciy che i 
cart apmali SOVIELICI Si SUD Lel- 
ru verso Novoktevsk, porcna mol 
ia soldati Carristi Gi Sono arresi 
ui nipponici. Anche iu pun li 
Uca sovietica è Sata arreliii 
«Questo pero — rileva l'agenz 
«Domem — Non >ignitica una r 
Uraia, ma sembra piuttosto la ti 
prova che ! Sovietici stato s0- 
stiiuendo le truppe che in un 
prio tempo avevano Messo di 
irolite ai giapponesi». 

Continua l'attivita dell'aviazio- 
ne suvietica e per ine volte le po- 
sizioni giapporcsi suno stne at 
taccate oggi da due apparecchi 
da bombardamento pesute e 12 
tombardamento leggero sulla 
della collina Changhteng. 
n cDumeli nota ©he gli 
eîfeitivi dell'aviazione russa su- 
mo iriplicati rispetto a quelti del 
Periodo normato ed informa che 
ess: Song stati concentrati nella 
base di Romanovka, aggiungen- 
do che il raarescialio Blucher è 
giunto a Novokievsk ove ha as- 
sunto persenalmente il comando 
delle truppe delli regione, 

Alcuni acroplani sovietici han- 
Ro attraversato verso le quindici 
di oggi la frontiera, coreana hom- 
bardando più volte Keiko e Kojo 
senza però raggiungere risultati 
efficaci. Un furioso combattimen- 
to si è svolto a Shuieiufeng di 
Chankufeng, quando due batta 
Btioni sovietici, sostenuti dalla 
artiglieria, sono giunti fino a 
duecento metri dalle posizioni 
giapponesi di quella zona, 1 giap- 
ponesi che lì attendevano a piè 
fermo, dopo breve fuoco dei loro 
pezzi, hanno scatenato un contrat 
tacco che ha costretto î sovietici 
a ritirarsi oltre le posizioni di 
Partenza, H} combattimento con- 
tinua accanitamente. L'agenzia 
“Domei » rileva che hisogna te 
ner molto conto dei movimenti 
delle truppe sovieliche presso 

hankufeng ove i sovietici certa 
mento 
ne lere il territorio manciu, 

dd apprende fnoltre che cin- 




































quanta carri armati russi verso 
le ore 16 di oggi si'sono spostati 
da Novokievsk verso IInash « 
circa venti cliilometri a nord di 
Chankufeng e sulla riva di eud- 
ovest dolla baia di Possiet, 


« Enurazioni » 
A Novokievel è intanto arriva 


jto anche Ll vive commissario per 


gli affari terni Mekhl.s, presi. 
dente della commissione d'inchie- 
Sta per la quesuone relat.va alla 
luga dì Luskow per compiere ti 
dagmi che sì prevede daranno 
luvugo ad ulteriori epurazioni e le 
epurazioni sono frattanto nm pie 
no rigoglio. I nipponici hanno a- 
vuto ia riprova che esse prose 
fuono ancne sul campo di baita- 
Slia poicnè sulla collina di Cha- 
gkufeng essi hanzio trovato gran 
rumero di cadaveri sovietici em- 
manettati. 

L'agenzia «Domei», rileva che 
1 sei agosto le forze della URSS 
hauno attaccato con particolare 
Violenza Changkufeng poichè i 
comandi sovietici volevano ad o- 
gni cosio strappare un successo 
per celebrare la fondazione della 
armata russa, Notizie dell'ultima 
ora informano che un treno è sta. 
to bombardato dai sovietici pres. 
lso la frontiera ccreana ed ha rl. 
poriato gravi danni, 

L'agenzia «Domein informa che 
sì è tenuta oggi una riunione dei 
ministri della guerra della mari. 








Ina degli esteri e delle finanze 
sotto la presidenza del capo del 
‘governo. Nella riunione è stala 





esaminnio e discussa la situazio. 
ne alla Frontiera russn'o nella. Ci 
na contrale. 

Informazioni dalla Cina riferi 
scono che Ciang Kai Seek ha 0 
nato Pewnettazione di Hankow 
per ît 15 agnsto. L'agenzia «Do- 
mei » apprende che i cinesi rom- 
peranno Ta diga sullo Yang Tre 
Londe allegare Îl terreno ed ar 
vestare l'avanzata nipponica, 


Appoggio tedesco 


in caso di conflitto 
TOKIO, 9. 

Il giornale «Asabi» ha da Berll- 
no che in una conversazione du 
rata, tro ore fra Ribbentrop e lo 
Ambasciatore giapponese, Si è 

roceduto a uno scambio di ve 

lute sugli incident; alla frontiera 
sSovieto.maneese, 

Secondo lo stesso giornale, il 
Ministro del Reich nvrebbe pro 
messo di assumere Un alteggia 
mento di simpatia nel confronti 




















tenteranno nuovamente dii 


del Giappone in tutte le fasi di 


un eventuale conflitto russo-glup- 
iponese. 

L'eAsahl» considera che questo 
atteggiamento del Reich Sompor- 





terà, mon solo Un appoggio mo- 
rale, ma anche un a:Uto kiù tan- 
gibile al riguardo del quale i due 
interlocutori si sarebbero” messi 
d'accordo. 


Nuove provocatorie 
dimostrazioni a Mosca 


PARIGI, 9 

Secondo notizie provenienti di 
corrispondente dell’ «Havas. da Mo- 
sca, continuano cola ic mamifests- 
zioni antigiapponesi. Neile diverse 
riunioni organizzate si cniede ad 
alta voce che la Russia difenda la 
sua posizione in Estremo Orme è 
sì approva l'atteggiamento assunto 
della Unione Sovietica, e s1 esige 
cie provvedimenti severi sano pre 
sì per por fine alic « provucaz.oni > 
giapponesi, Mozioni sono state 2p- 
provate nelle quali si affutina che 
il popole russo è pronto a nifendere 
con le armi ja inviolabilisa selle sur 
trontiere collaborando attivamente 
con l'esercito ro: 


Parigi inquisia 
PARIGI, 9. 

Le vacanze degli uomini poli. 
tici sono brevi in questi tempi di 
incertezza. Il signor Daladier « 
ritornato a Parigi, il sig. Chan: 
berlnin è tornato a Londra, e il 
dit'alore russe ha interrotto il 
suo riposo e riviode in perivanen- 
za a! Kremlino. 

C'è qualcosa che bolle in per 
tola e i dirigenii delle [uienze 
euripee e asiaticho ne sorveglia- 
mo i coperchi. 

La stampa francese è piuttosto 
imburuzzata nei presentare gli 
avvenimenti e nor cone fare 
per mascherare l'i 
dei Sovieti, Mosca, che iu provo 
cato il conflitto eccupando di 
sorpresa la collina di Ciang-Ku- 
Fong che ì giapponesi hanno ri- 
conquistato, pretende che le trup- 
pe del Mikado si 1 al di hr 
dolla frontiera delimitata del 
iruttato russo-cinese del 1886; il 
Governo di Tokio lin chiesto in- 
vece il ritiro simultanco delle for- 
ze gl di là della zona contestata, 

E' impossibile non riconosce in 
questa controversia che chi dà 
prova di spirito di conciliazione 
è Tokio e chi è intransigente è 
Mosca, 

La situazione appare assui 
confusa e chi contribuisce a com. 
plicerla sono proprio i Sovieti 
che fenno circolare nella stampa 
le notizie più contradditorie. Si 
continua a parlare per esempio 
del dualismo che esiste fra Sta- 
lin 0 il generale Blicher, e i gior 
nali di oggi annunziano che il 
dittatore ha inviato il generale 





































Fedko, aiutante di campo di Vo. 
roscilofi presso il comandante 
delie truppe di Estrema Oriente, 


lo 


«COL DUCE E PER IL DUCE". 











; 7 
por convincorlo «della uecossità di 


non sviluppare le oporazioni mì 
litari finché: tutte le possibilità di 
una . saluzione' pacifica doll'inci. 
dento non siano siale esaurito, 

Lo dus tendenzo esistenti in sc- 
no al Kremlino 0 aho dividono i 
purligiani : di una guerra imme 
diota e quelli-favorevoli alla li 
quidazione: pacifica delle verteli. 
za sì affronteranno domani al 
Congresso dei :Sovieti, Dalia deci. 
sione che verrà suggerito da que 
sta assemblea: . dipenderà senza 
dubbio la Politica. che verrà. se- 
guita da Stalin, e.non è da esclù. 
dersi che il dittatore lasci al Cone 
gresso dei -Sovieti la responsabili. 
tà di provocare. ig.guerrà contio 
il Giappone, 

I giornali, francesi, si occupano 
assai diffusamente del soggiorno 
dè Balbo a Berlino e fanno le so- 
lite supposizioni. più «o meno cao- 
tiche sull'eventualità di un ac- 
cordo militare ‘italo-tedesco, pur 
riconoscendo che l'Asse Roma. 
Berlino è sufficientemente solido 
per non aver bisogno di-riegoziati 
speciali onde trasformare l'intesa 
politica in intesa militare. 

Fra le tante supposizioni che sì 
fanno * si peria di. un'eventuale 
dimostrazione dell'esistenza del 
triangoi Roma-Berlino-Tokio 


Chamberlain a Londra 


LONDRA, 4 

Il Pruno Ministro Chemberialn è 
giunto a Londra stamane per un 
consulto con uno specialista di ma- 
latte nasali. Il suo ritorno dà luo- 
o a congetture di ogni sorta, no. 
nonostante sia stato: ufficialmente 
smentito che il suo-:ritorno abbia 
Qualsiasi sigmficato” politico. 

Chamberlain subito dopo 1 suo 
arrivo a Londra è stàto visitato 
dal dott. Bed Ford° Russel, spe. 
cialista per ie malattie della go- 
la e del naso. È 

Motti giornali ass:icutano che il 
Printo Ministro abbia fatto ritor 
no alia capitale principalmente 
per motivi di salute, tuttavia è 
facile arguire che la situazione 
internazionale è in questo  mo- 
mento ' più che mal ingarbuglia 
ta e maaeciona: (conflilto russo- 

ico, questione cecoslovae- 
Ta nagnai abbia indotto il Ca 
po del Governo inglese a inter 
rompere le vacanze, 

n «Times» a tale . proppsito 
scrive che Chambarlnin discute 
rà senza dubbio Con “Halifax de. 
gli sviluppi della, situazione Inter 
mazionale, € col -Ministro delle 
Colonie su; problema della Pale. 
stina, 


Il «Daily Herald» scrive a Sua 
volta; « Thamberlain approfitterà 
det Suo ritorna a Londra per 0c- 
cuparsi di due questioni  impor- 
tanti: della Palestina e dello Spa- 
que E' noto che ir Ministro delle 
Zolonîe, MacDonald, è stato per- 
euaso dall'Alto Commissario di 
Gerusalemme e dal Gran Quar- 
tter generale delle truppe britan- 
niche în Palestina della necessi- 
tà di prendere più severe misure 
contro i terroristi arabi. 

Ministro 








ripugna 






contrario prima della sua visita 


ia Gerusalemme, ma le sulovità 
locali insistono nell'affermare l'as: 
soluta necessità». 

I giorneli continuano intanto 
a mostrarsi molto riservati rela- 
Lvamenie al conflitti» russo-giap- 
ponese e rispe©chiano la loro in 
quietidine solo nei resoconti da' 
Mosca e Tokio. 









|@eschi cre.no in Cecoslovacchia u- 


possi 


PREZZI DELLE INSERZIONI 
Coramaroiali I, 1.80 « Pipanzlari, Legali, o 
Uftiei Pabiblio]tà: Udine, Vin Profettura A, 






i? par miitimatro di altezza, largbozca aamoniouna: 


ca, 0.8 « Nasrologi 1.94 Cronaca, La 2.0 
tal. 6.40. Milano, Via Vivalo 10, tal, 70456 











I 


è giunto a 


accolto da 
Un caloroso benvenuto 





peas BERL. 

Alte ore 17,15 è giunto in volo al 
vacroporio militare di Staaken prex| 
so -Jerlimo fr Maresciallo IHulo Bal 
bo che era purtito da Tripoli stama 
ne. agile 3,3). Net campo imbindie 
rato cDi colori italiuni e tedeschi e 
rano ad attenderio il promo mine 
“stro “di Prussia e ministro deil'aria 
del Reich, Maresciallo Gocring cou 
il sotfosegretario generate Milcà, as 
folto ‘gruppo di generali dell''asia 
zione, il ‘Regio Ambasciatore d'ita 
lia «d una folta di autorita. 

1 giorne'i danno un caloroso ben- 
venuto a- Italo Balbo e in lui solu. 
tano ir Quedrumviro della Marcia 
su Ro. forte aviatore, il Mare- 
sciallo dell'aria valorosissimo. 

«La caratteristica figura del -Go- 









La Germania non 
ils 


‘Li 


BERLINO, £. 


stampa tedesca da, il massi 











1a‘ responsabilità del 


laimisura e colma. É 


«IL pi polo tedesco, scrive la «Boer-] da Praga che sono state richiamate 


sen Zeitum's, non è disposto @ tol- 
tetare ulteriormente -che gente del 
‘suo sangue, per il solo fatto di ap- 
partenere alla razza tedesca, ven- 
ga fatto oggetto a sistematiche per- 
secuzioni che .si traducono spesso 
in una vera e propria caccia. al- 
LUO I 

N + Voelkischer Beobachtera, ri 
leva che.si tratta di una nuoye on- 
data sanguinaria ceca la quale, an- 
che per il latto che avviene proprio 
misatre lor. Runcimann si @ccinge 
ad iniziare la sua missione, costi. 
tuisce una inaudits provocazione. 

« Anchz le cosiddette democratt 
che capita, d'Europa — scrive il 
giornale -- devono riconoscere che 
le bestiali persecuzioni contro i te 








na situazione nor più tollerabile »» 

La « Mienchern Neueste Nachrich- 
ten ».scriolinea che “odio atroce dei 
cechi contro ì tedeschi stà òra as- 
sumenio una malragità senza pari. 

I giornali dei romeriggio ritorna. 
no suì delitto di Giaserwald. L'an- 
nunmo che l'uccifore è vn fuoruscito 
viennese non modifica a giudizio 























Wano aistacco 


SALAMANCA, 4. 


TH Gran Quartiere generale elle 
ore 24 comunicu le notizie giunte 
fino alle ore 20. 

" In Estremwndura nel settore di 
Castuera, le nostre truppe hanno 
compiuto 09y: una brillante @- 
vanzata su un fronte esteso e su 
una profondità media di 10 chit 
metri, bati<ndo il nemico che 
tentava di resistere e fucendo 200 
morti e 490 prigionieri; 

© Fra i cadaveri raccolti sono 
quelli di numerosi ufficiali e di 
un commissario politico, Le no- 
strè truppe hanno catturato un 
complesso armamento c materia- 
le bellicc. Esse sono inoltre im- 
madronile di due carri d'assalto 
tussi 

« Altivilà dell'aviazione: in un 
combattimento aereo sono stati 
abbatiuti oggi due apparecchi 
rossi, un «t urliss» e un « Nata- 
chav. La nostra artiglieria an 
tiaerea ha battuto un altro appa- 
recchio da bombardamento, Il 7 
agosto furono bombardati gir 
obiettivi militari delle stazioni 
Jerroviarie di Reus e Falset c 
nella notie dal 7 all'8 quelli det 
Jorle di Valencia x. 

I vossi hanno scatenato di sor- 
presa la notte scorsa un nuoro 
gilacco contro le posizioni nazio. 
nali lungo il Segre, a nora di 

















Lerìda. Approfittando delle tene. 
bre, alcune forze sono riuscite a 
passare sulla riva destra del fiu- 





‘SUI FRONTI DI SPAG 





imet sentore di Lerida 


A 


TEIATLA COCA 


‘POSSO 





me dd ina uecina di chilometri 
u nord di Lerida nei pressi del 
pacselly di Menargens ed hunno 
uttaccate, valendosi della propria 
superiorità numerica, i piccoli po- 
sti di sorveglianza nazionali 
schierati tuago i fiume, La rea 
sione delle forze nazionali, dopo 
ia svrpresa iniziale, è stata rapi- 
da e violenta. Le forze nemiche 
hanno cozzato contro uno sbarra. 
mento difensivo che ha avuto ra. 
gione di tutti i foro tentativi di 
forzare la linea per avanzare in 
profondità sulla destra del Segre. 
Accolli da un fuoco nutritissimo 
di mitragliatrici, î.rossi hanno 




















dovuto limitarsi ad occupare al. 


talo B 


Berlino . | 


NO, 9. i «crnutore génerute della Libra e la 





La misura è colma 


anguinario odio marxista 





no | situazione. 
rilievo all'agguato di Klagenweididi uu ambiente caratterizzato da ec 
dove un operaio sudetico, iscritto alfcessive longanimità deile autorità 
partito di Henler. venne ucciso afcech: nei riguardi di chi sfogu il 
pugnalate da un gruppo di marxi- {suo odio conirò i tedeschi. 
sti, pubblicanco un nuovo elenco di |. processi svollisi finora contru ucci. 
angherie e di provocazioni perpe-| sori di ledeSchi — asserva.Ja «Dent. 
trate dai cechi cono la popolazio-|sche Allgemeine Zeitung» — si so- 
ne tedesca e i giornali soltolinéano | n0 conclusi in Cecostovacchia con 
“re Governo di|condanne 
Pragu chie lascia libero corso ell'a-{to per l'appunto un vero. e proprio 
dio”dei marxisti e dichiarando che {incoraggiamento a nuovi delitti ». 


sttelle sezioni di provit 


{in nuovo balzo 
in Estremadura 


ji. Glasserwald ove’ ancora una 


alb 

















I giovani 


dn, uumo itaisno. La unne 
pofti'sccoli vive gela sicssi 












te) 
ne la 






. ‘hi 
' Aa I (esta, nutrendosi sempre degli STES 
Veri n Hi prodotti natt det medesiino hu 
si do respira l'arto temperata 


sua gudacie — scrive ja « Boerseti 
“Zettungn — Sono pi pusiri fn lutto 
iUmondo. Italo Batbo è il tipiso Tap 
presentanic di unu generazione ri 
Votuz: narla che, uriche assunta ql 
pasto di altissima ‘responsabilitu, 
conserva immulato l'entusiasmo e 
rardimento di una. bulda giavi 
Nessa ». i 

«IL popola fedesen — dichiura la 
« Deulsche Allgeneine Zeltungn — 
su'utu con gioia ta visitu di Itato 
finito, l'amico di Goering, l'amica 
detta Germania ». * 

«La venuta a Berlino del Mare 
setallo 2ell'aria — scrive il n Voelki 
scher Beobachier — costiuisco une 
nugca prova della cordiale amicizia 
che lega té due Nazioni ». 





può tollerare 


questa stampa i termini della 
di delitto è il procutto 


di 
Luia i 


iti che hanno costitui. 


1 <; “liner Tageblaita apprende 
sotto Je armi fintiéràse classi della 
riserva. 


Altre: due vittime 


tra gli henleiniani 
PRAGA, 9 

I membri della miszione Run. 
cimen hanno continuato oggi lo 
studio dei diversi documenti loro 
sottoposti che contengono le pro- 
poste del Governo — cecosiuvaccu 
per la soluzione del proviema 
delia nazionalità. Nel pomeriggio 
Lord Runciman si è recalo a vi- 
sitare il Primo Minisiro Hedza 
per eseminare con lui la sivua- 
zione come ei “i presenta in du 
se alle informazioni da lui rac- 
colte è per di: re quali nuovi 
1 devono essere imrapresi in 
collaborazione con le autorità cè- 
che in vista di un'ulteriore chia- 
rificazione. Rientrato nel suo al- 
Lergo l'uomo di Stato iniiannico 
ha ricevuto i me: della dele. 
gazione del partito Sudeti. 

Da un commaicato pubblicato 
stasera dall'ufficio stampa del 
partito stesso, si desume che in 
una riunione presiedu:: i 
sostituio di 
purato -K H 







































Frank i di 
ia hanno 
site relazioni concerdanii circa 
sa situa: le esistente nell'insie 
ritorio tedesco sudeto. 

Ti comunicato aggiunga che u 
ua larga serie di incidenti, 6 
sopratutio i'ultimo tragico fatto 














volta un tedesco sudeto ha dovu- 
to pagare con In vita la suu fe- 
deià all'idea pazionalsociali. 


sempre tra le 1già 
ql stessi pendi., € 


mus, a 
dullo buiéo ‘villi dalle stesso rivie- 
fe, one cile minore, Waffica, agisce 






miesiue pianure, 
e pensa, medita, 
poeta, Invita sempre innunzi agli 
stessi panorami, solto Î! médesimo 
cleto, un uomo che sceglie Ja sua 
sompaggo tra ls stessa sud’ gene 
e clie percio mette al inondo figli 
the sono con vera parola sangue 
de) suo sangue, un ‘uomo.che è ef- 
mile, uf ne a tutti’ coloro che vi- 
vono e che sono prima di lui vis- 
sull sopra la medesima patria terra. 

Uomini ita:lani che, vicini uno 
all'diltri es una trama «solidissi- 
ma, dai miile full vitali, costituisco- 
no un ssgruppamento, inconfondi: 
bile, omugenco, formano quella che 
con termine scientifico va decisa 
mente chiamata — senza trepidi, 
superfilj pudori —> una razzaz 

Uomini itatiani, di razza ivaliana. 

Guardando con animo ' sereno, 
nessuna realtà è più evidente di 
questa, E' Ja realtà di tutil i gior 
ni, quena che incomramo sulle 
strade, mete case, una realtà tal. 
nente ovvie, da stuggire alla consì- 
desazione e sulla quele ci arrestia» 
mo api x 
osservero Dn gruppo di stranieri. 
fa. città con il suo movimento, fa 
sua, ansia d'azione, la confusione 
di Sentimenti e di interessi tende 4 
‘ogorare la coscienza della proprie 
entità biologica. E' un altro sale 
Jell'urbanesimo. x 

Non così la compagna. La v 
serena dei campi, le opere del 
gricoltusa e dei pascoli’ maturane 
Una sapienza ferma; antica come la 
terra, Jimpida come il sole. Qui è, 
perciò, di tutti la convinzione che 
gli -stipiti familiari: vagano conser 
vati e ‘’fesi come qualcosa di sacro. 

«E' sana, è forte: puoi sposar: 
ia» dicono i vecchi al figlio; a mo» 
glie è buo: dei paesi iuoi » si ripe 
te in ogn: contrada d'Italia. E nel 
ie fattorie, nei cusolari. non fi è 
studiata l’engenica. . 

Esiste una razza italiana, Sarà 
‘quindi bene per tutti che per l'in. 
nanzi, nella considerazione del va- 
ti studi, dei diversi problemi, si 
tenga presente il fattore uomo ita 
liano. È 

«Ed è da.respingersi con energia 
‘ogni accusa di materialismo gret- 
t0,. pronta a mascere nella bocca 
dei vari struzzi che tengono meto., 
dicamente il capo tra le sabbie di 
un facile spinitualismo. 

Non è con gli aprioristici dinie 
ghi, con gli irrigidimenti fatti siste. 
ma che si può entrare in un gon- 
csito o nei termini di un probie- 
ma. Quando si assumono questi at- 
teggiamenti si è Completamente ul 
di fuori della questione, . 

Accorgendoci della esistenza di un 
uomo italiano e quindi di una raz- 
za italiana ci si mewe sul piano di 
una realtà molto semplice. ho 

Si guarda l'uomo come è, non il 
suo corpo e con il suo spirito nel 
suo naturale equilibrio; lo si guar- 
da in questa realtà che è molto 
semplice e altrettanto evidente. 

Non vue qui il soffsme: una po 
sizione vi questo genere è assai più 
vicina alla realtà delle cose di quan. 
to non lo siano gli alfieri delle opì. 
nioni preconcette. 

Civiltà, spirito, arte, cultura so. 
no dei termini ‘cui specialmente la 
società demo-massonica di fine-st- 
colo XIX ha dato significati 
sti e quindi meno precisi, 
ca°. che hanno finito con lo sua 
re nel campo di ua internazionali 
smo non bene definito e comuinue 
oscuro. 

Chi si è maj nutrito di quesi ter 
mini, chi per vizio 0 magari per 
mestiere ha futto abuso di queste 
parole, può forse trovar difficile di 
accogliere nel suo quadro menta- 
ie il concetto di razza. 

E' la poszione degii arrivati, di 
coloro che dopo essersi fabbricata 
ordinatamente una culture atta 









































sta, hanno portato la prova sicu» 
ta e incantestabile che un picco- 
lo residuo clementi estranei 
sila comunità tedesco.sudeta si 
Freoccupa sistematicamente di 
procurare ni memici del germano. 
simo sudeto il pretesto per nuove 
Misure di repressione. Infatti la 
decisione presi dall'autorità di 
P. S di estender: anche ni pie 
colî paesi in sorveglianza der 
suoi uomini in conseguenza del 
tragico fatto di Glasserwald con- 
trasta con le promesse preceden- 
lemente fatte di ritirare le forz» 
di polizia da diverso località del 
territorio sudeto, . 
Intanto sì ha' oggi conoscenza 
che un altro sanguinoso incidente 
di cui sono state vittime anche 
questa volta, due membri del par 


















cune posizioni sull'argine del fu 
me sulla riva destra di questo 
dove si sono fortificati, I mortai 
anticarre nazionali hanno gyer- 
mato i numerosi carri d'assalto 
di modello russo che tentavano di 
avanzare verso l'interno, L'attac- 
co r05s9 è stato fermato alcune 
ore dopo il suo inizio, La nova 
offensiva, meno violenta e meno 
ampia di quella scatenata dal ne. 
mico alcuni giorni fa sull'Ebro, 
sembra costituire un nuovo di- 
rersiro allo scopo di 










lito tedesco sudefo. II fatto avven 
ne nelle notte dal 7 all’ 8 agosto 
vella località di Sierb presso Ho. 
stnu. Avondo cacciato via alcuni 
ragazzacci 

daventi 
seppe Wiesner, 







la sua casa, certo Giu: 
appartenente al 





verso la trafila scuole elementari — 
ginnasio — liceo — vaiversità vi sì 
sono : disolati  decomsamente a 
nulla vogliono che i turbi. 

Mentalità statica fecsi del tempo 
duro e della vita difficilo odierna 
che impone quarranamente nuovi 
probicma, nuove mere, 

Mentali quindi non da giovani. 

Molti anni di Foscsmo, di lotte 
di con jaiste Danno tenuto lontana 
i giovani dalle msidto di un in 
ternazioralismo Oscuro. 

Essi sono quindi î più idonei a 
Intendere prontamente il valore fon 
damentale della dichiarazione che 
softolinca l'esistenza di una razza ì- 
tatiana. Essi che sono cresciuti nel. 
le palestre, all'aria sona delle com- 
petizioni sportive e del campeggi 


del Parlito è che hanno potulo co- 
sì migliorare il loro corpo rendete» 
diolo più idoneo ad ogni prova, es- 
SI possono rendersi conto delia ne. 
cessità di «ifendera e di perpetua. 
ro intatto questo preziose patrimo. 
aummiacssavano | nio che' è Il substrato biologico del 
la Nazione italiana. 


Tri 'onoscimenta dell'esistenza 


partito sudeto, fu minacciato Fal] di-una razza italiana pone in vani 
padre di uno dei disturbatorì a'lcampi una serie dì problemi e di 


poi aggredi'o dall'intera fami. 
glia e ferito con 4 colpì di col- 
tello. . Rc: 
-Un altro henleniano a - name 






studi d5, 
santi. 


Svilurpi assal interes. 
13. giovani del tempo fansista vi 


e] Li ‘porieranno cerlamenta con la no 
sare ill Rogne, acenso in sue niuto, ‘fui stra serenità romana, un contribu 


maggior numero possibile di for-Ipnre ferilo al viso con ua tira fto di idee a di anivistanmo destinati 
ze nazionali nel settore del Segre, 'puzni Gli aggressori certi Kalser[@ dare maggiore sviluppo all'ime 


onde impedire una violenta ripre- 


sa della controffensiva sull'Ebro[cra stato candidato nella lista] scinmo. 
cea alle uliiine elezioni imunici. 
pali. 


mora dato vittoriosi rè- 
le truppe di Franco, 


che h 
'sultati 








uno dei quali, sebbeno tedesco, 








portante problema affrontato dal Ea. 











L ERIULA 





IL POPOLO 









PO ciente 7 


Direalono + Redazione + Ammialatnezione 


UDINE: Via di Prampora, 


Utticio Pubblicità :' Via Pretettara, d 
| ARTE E EA AZZ i | 


SE il Proto e il Federal 


visitano a Ge 


rvignano la Colonia 


ela Casa della GIL: 


LA iù 


Pedera 





Net pomeriggio di ieri 
Prefetto ed il Segretario 
le hanno visitato a Cervignano 
la Casa della Gil e la colonia 
elioterapicu. 1 Gerarehi sono sta 
ti aocolti dalle autorità locali. 
S. E, il Prefetto si è vivamente 
interessato @ funzionamento 
delle istituzioni . sì è intrattenttto 
affabilmente tra i 65 bimbi della 
Coionia che hanno cantato vari 








inni. . 

La presenza di S, E, Prefetto 
e del Federal alla Colonia hai 
suscitam vivo giubilo tra è picco» 


Li calo? 





Comandi @,I,L, elogiati 
dal Comandante Federale 


I comandante Federaîe iu clo- 
quilo | seguenti Comandi GIL di 
Fascio pero i risulti ottenuti 
nel esserumento degli Avanguar 
dist per lA, XVI: 

Ampesso, Bagnaria Arsa, Game 
potongo al Porre, Coltoreda di 
Montalbano, Dogna, Fagagna, 
Form di Sopra, Ligosulto, Maia” 
“no, Meretta di Tomba, Pontebba, | 
Ravec, Rigolato, Ronchis, Tren 
pu Grande, Visco, Zoppota. 


Accademie e Collegi 


deila vioveniù del Littorio 


Sono aperte «e iscrizioni ale 
Accaueme ed al tLollega della 
Gioventu Itaugna ve, Littorio 
persa proparazione  ueglìi mse- 
gnanii ul suucazione pusica, Lo- 
quaudanti, dirigenti eu Stwuliori 
aeua G.iL., degli insegnanti dl 
scherza 6 der suturi auievi del- 
d'Accagenza Navala e uell'Acca- 
duna Agronauuca, Per il pro» 
SAMO anno scolastico 1US3-U% | vul 
Gi Uj concorso IDEHtono a 4ISpos- 
ziony Ueì giovani <0U posi al pri 
ino anno vell'Accavemiia di Luu- 
cazivne Fisica, dU post ul prmo 
corso dell'Aucadenna di s-herna, 
44 all’Accacemzia Uj musica e, Ul 
canto corale, 90) ull'Accuuenua 
Femminile di Orvieto, ber Ja, pre 
sentazione dele Uvmande è per 
i relativi schiarimenii livoigersi 
ul comando vena Gil, via Gera. 
duni. Le domanve, in cart ta 
bollo da lire 4, devono essere dal 
dirizzate al Reuore delle Acca» 
deinie od ai Uumaudo der Collegi 
corrente uti prescriiti dotwner- 
l., uevono essere presentate al 
touunuo Federale della G.LL., 
Duu ole ll è setleimbre P. V. 

Lo l'auto 1398-IYSU x uperto 
un concorso per l'amunssione di 
u, i allievi allu scuola Mannu- 
ta «Laraccioion della Gil dj Sa- 
bauuia; n. DU sa Scuola Marild- 
ra sbrivanu» della GU di Bur; 
«Scil- 
Ca 


























n. du alla SCUOLA AM 
da» della Gil di Venezia. Hi 
manu Geuciule della Gil si 
Serva ca lacolta dij Variure i nu- 
Mero usi predetti Posi, I COSÌ a-| 
vraulio luizio «I ib ottobre 1938 + 
NULL Le volante sile Scuole Ma- 
riuare dela di) redatte in darla 
sempuce, conormenente al mo- | 
deu «negao nel bando di ©on- 
Soia, vevono essere indirizza! 
Ai tuiutvo dela Scuola prescel 
ta vini tutti t documenti icnjesii, 
vate del Comando l'e 
sia Gil, non oltre il 20 
Lu piove 














Non sula duo +0150 sie  do-! 
uu prcavintate Vati@ 1 seruu | 
fi Hisselo è fio prive ‘ per, 
via uiversa da quella sttbiuta dul 
sudo d, COnCOLSO, 

1 celovi Landi sono vopusti al 
Comando Federaiy della U.LL. 





mi 








Ilvosoniariato a premio 


Neaa n Liarsad 


Trai pavesi vi guutti Cig lu 
SV uppo Uctid MAGN lai BUpy 











Siu vil S-UUIO Uugli ali, Cumpe 
deu — QUEu del VOWULUIA a pre 
My — ha aVillu o Ulia  SUIUZIO:E 


viel LE questi giorni legu 
cita & che ievaa di ei 
«n emeute illustrata, 
Wiuua uerlatuato  tiorma, it 
vountulia iv a premio  culipien- 
Urbe Ulu feriua ui a anni Che po- 
».guita du uug lermo 
compietnentare biennale e da SUC 
cessi vincoli unnuwi, rimanen- 
do in facona dei volontario di lar 
sciare + Stv.zio unpo un qualsia 
si perioup di fertina & mscuuiendo 
Un preso che gli facilitava la 
sisivimazione nella viia civile, DO 
velluo ora lar fivute agli tere 
seu bisogni derivanu dulio svi 
luppo della flotta, la Marina si è 
preoîcupato di prendere uei piov 
vedimenti che possono rendere 
sempre più accetto a, giovani il 
voloniariato a premio nel C.R. 
E.M. Pertanto, anzichè aumenta. 
Te il contingente annuo di arruo 
lamenti con ferma quadriennale, 
Sì è ritenuto più convenlenti inan- 
tenere all'incìrca pari egli anni 
&corsj questo conlingente giù co 
splcuo e di prolungare la ferma 
volontaria n 5 annì, aumentando 
sensibilmente, specie per alcune 
Categorie, it premio di congeda. 
mento. Una riforma più sosta 
ziale e che risulterà anche più ac 


ch 
de 
bec v 

























3; | giorno. 





{riuniranno la sera 





cotto, si è apportala. alla’ ferma 
complemeniive biennale, che co- 
me ne pasento, segue la prima 
terma volontaria, . 

Difatti 4 gotloctpi che al ler- 
amino della forma quinquennale 
chietteranno ed oUerrantio l'ulte- 
riore Licnnale — trascorreruuio 
questa, forma, con il grado di ser 
gente, grado di nuova istituzione 
cu cquiparmuto a quello omoni- 
mo dello altre Fi rinato; 
sì saranno cioè d 
portoranno sulla divisa da t-ari- 
naio il gallone corato di sergente 
cd avranno & bordo una siste 
mazione adeguata, 

Tutti | sergeuti saranno — Fro 
mossi secondi Capi, A molti di es- 
sì si uprirà per goncorso la car 
riera dyl sottufficiale; gli all s&- 
condi capi tomneranno alla vita 
civile avvantaggiati dal valore 
morale del loro grado, e costitui. 
ranno un nucleo prezioso di sot 
tufficiali in congedo per le esi 
genze di mobilitazioni. 

Per ì meccanici ber Cui la for 
mazione occorrono due anni di 
corso ordinario, la ferma decor. 
ve dalla fine del primo anno di 
Rorso ordinario, Essi Sono pro- 
moss sottncapì alla fine del pri- 
mo anno del corso ordinario, ser. 
senti all'inizio del primo anno 
lola biennale e secondi capi allo 
intzio del secondo anno della fer- 
ma bientale. 

TI nuovo ordinamento apporta 
loro il heneflcio di compiere un 
anno della ferma biennale  <oì 
grado di secondo capo. Infine al- 
cuni provvedimenti di carattere 
economico integrano quelli men- 
zionati e comprendono un Îieve 
numento dei premi e la perequa- 
zione dll essi tren tutte Te: catero. 
rie, oltre ai vantaggi economici 
connessi n prado di sergente. 


I fanti di Udine 
in gita a Tolmino 


La sezione di Udine dell'Asso- 
ciazione del Fante Lia indetto 
per domenica 28 correlito una gi- 
la a Tolmino, con ritorno per Go- 
rizia. È 
1 fonti avranno €osì modo di 
attraversare e Tivedere luoghi € 
zone al loro ricordo e di compie 
re una visita ai fanti in armi del 
giorioso I. Reggimento Fanteria 
«Re» in Tolmino, 

lì Comandante del Reggimento 
colonnello Aiborghetti, sarà lieto 
di accogliere în tale occasione i 
fanti in congedo, ed ha assicura» 
to che essì troveranno  Dell'am- 
Inente reggimentale il più Schiet- 
to camerasismo e la più cordiale 
ospitalità, La gita Surà effettua 
ta in automezzi con partenza al 
le ore & del mattino del giorno 28 
corrente dalla sede del Settore 
Est — Tretloria alla Vite — con 
ritorno nella sera dello 6tesso 


è 











La quota di parteCipazione 
fissata iu lire 13 ed in essa è 
compreso anche un piccolo rin- 
fresco. La colazione & sacco Sarà 
consumata a Tolmino Le iscri- 
zioni sono aperte fino al 15 cor- 
rente, 

Alla gita parteciperanno tutte 
le Cravatte Rosse per dimostrare 
ai fanti In armi del Io Reggi- 
mento in l'olmnino, il loro entusia 
0, il loro orgoglio ent il loro at 
faccamento alla Brigata cui eh- 
bero l'onore di appartenere. È 

I capi settore e capi gruppo sì 

del 13 corr. 
presso la sede del Settore Est al 
le ore 2Î per prendere gli ultimi 
accordi in merito alla gita, 


| Gita .del Dopolavoro 
« D, Birago » dì Laipacco 


N Dopolavoro di Laipacco or- 
ganizza per domenica 14 corrente 
una gita con it seguente itinera» 
' rio Udine, Farvisto, Iusine La- 
lahi, Passò del Predil, Caporetto, 
i Cividale, Udine 'essuesinne si 
I effettuera su capasi e comodi tar 
vedoni e le iscrizioni si ricevano 


presso la sede del Settore di Lai- 
i serali di ‘uiti i 




















Du.ante il tragitto saranno vi. 
silati Juoghi di particolare attra- 
i dato modo di effet. 
sui lughi e sui monti. 











vary 
Le adesioni ormai. numerose 
danno certezza disll'esito anche 


perchè la quota di partecipazione 
e quanto inui lieve e l'occasione 
icile migliori. 


Il caffè etiopico 


Il Sinducato fascista commercan 
ti drogh? e coloniali comunica che 
la 8. A, Compagnia Staliana Impor- 
tatori Cafft ha recentemente pub 
bifcato la relazione, stesa da; cont 
ponenti della Misstone della pre 
detta Compagnia, sul viaggio effet. 
tuato nello scorso anno nelle terre 
delImpero per l'esame dei varit 
problemi produttivi e commerciali 
relativi a) caffé etiopico, con parti. 
colare riguardo @i sistemi di colti. 
vazione in uso, ai miglioramenti che 
possono praticarsi, alla lavarazio- 
ne ed alla preparazione del calfè 
en infine «1 commercio ed ‘all'espor- 
fazione di esso. 

Le di cui potesse interessare ll 
prendere :n esame la relazione di 
cui sopra potranno all'uop> rivol. 
gersi ugli Uffici dell Unione Com- 
Imercianti, via Aquileia 33, F 













FEDERAZIONE 
FASCI DI COMBATTIMENTO 


Direttorio Federaie 


Venerdi 12 agosto XVI alle ore 
10.30 avra iuogo alla Oasa del 
Littorio ta riunione del Diretto 
rio Federale 


Rapporto Ispettori Federali 


Gli fispattori Fezizati sono sta 
tì convosali a rapporto dal Se 
gretario Federaie, presso la Casa 
del Littorio, ailo ore 10.30 di sa” 
hato 13 agosto XVI. 

Al rapporto degli Ispettori Fu 
derali parteciperanno la Fldu- 
ciaria Provinciale doi Fasci Font 
minili, il Segretario del Dupola 
voro Pravinciate ed il Segretario 
Provinciale dell'Ente Radio Ru 
rale. 


GU. F 
Il Direttorio 
Con provvedimento in data d 





agosto XVI il Segretario Federato 
ha ratizcato la nomina a membri 
del Dirztiorio del Gruppo Univer- 
sitario Fascista friulano dei se 
guenti camorati : 

dott, Giorgio 


Segretario . 

Membri: dott. Diego $l- 
Luciano Centazzo; Luigi 
Nino Morelli de Rbossì © 


Giuseppe Larocca. 














Ragazzi di Mussolini 
I Capo di S, M, della G.L.L. 
ha visifalo di recente la Colo- 
nia Marina di Liynano, do- 
ce sono ospitali uno grande 
numero di organizzati, figli 
di operai di Tarvisio e di Ca» 
va del Predit, Oltre ‘a consta» 
tare con quale e quanta cura 
sono assistiti questi Giovani 
Virguii delle terre vedente, 
non ha mancato di interes 
sarsi della. loro preparazione 
spirituale fascista, Dalle Ut. 
clàarazioni spontanee dei bim> 
di, il Capo di Stato Maggio- 
re si è reso conto dell'opera 








di penetrazione altamente si» 
quificativa commuta dai di- 
rigenti politici di, quella zona. 

Chiesto ad un Piccolo Ba- 
tilta se conosceva il Duce, si 
è sentito rispondere» 

& Lo. conosco matto bene. 
Il suo ritralto è appeso nel 
la mia cameretta ed io gli vo- 
glio bene come a un buon 


papà ». 

Bene, bravo Balilla, lu a- 
mi il Duce come padre di tut 
ti i Balilla d'italia è questa 
la prova evidente di una pro» 
fonda educazione fascista; e- 
ducazione spirituale clie apre 
Solchi profondi nelle masse 
giovanili. Balilla, ti auguria: 
mo di tutto cuore che tu pos- 
sa vedere il Duce con î tuoi 
occhi. 











Il nuovo Testo unico 


delle disposizioni sull'edilizia 


popolare ed economica 


In un supplemento orduario 
viene Fri nella «Guzzetta 
Ulticiute» 1] nuuvo Sto unico del 
le disposizioni sulla edtizia pipe 
lare eu economia, 

Con esso è siata data suvuttura 
orguuica a lullo QueL complesso 
di disposizioni legislarive Ore 
200) cue, emunale UOpo Si tesi 
unico 37 novenre 191 mn 2318, 
costituivano un iusielte  Imtrica 
to, lrammeutiro e talvolta LON 
privo di lacune, lì nuovo tesio 
unico è diviso in due parti, 

La prima purte comprende " 
disposizie. «ne interessano l'uso 
lizia pupo -, ed economica sl 
genovale, uu sn particolare gli eu 
i costrutton, di Cuse poporai 
cconouucie, 1° finanziamenti, le 
relative garanzie e conwribuli Sta» 
vali, gli atumortementi, la vigi- 
lanza, le locazioni, le assegnazu» 
ni, la stipulazione dei mutui ed 
lizi individuali 6 il conseguente 
regie di condominio, i riscatti, 
le agevorazioni tributarie, 

La seconda, pane contiene le 
norme concernenti le cuse pope 
iarì ed econounicue Cosurutte 10 
località lerreuote, quelle appar 
tenenti allo asmm:nivirazioy Ue 
le l'errovie deilo Staio, Uelie Po 
ste e del ‘Lelegrafi e quelle infine 
dell'istituto nazionale per le Ca 
se degli impiegnit dello Stato, 
L'autorizzazione a procevere al 
la compilazione dej cennato Nuo- 
vo tesso unico, come si rileva Ual 
IR. D, L. 13 gennaio 1930 n. 10 
convertito in tegge con la legge 4 
giugno 1930 n. és costituiva una 
vera e propma delega lugisiativa 
iu senso formale e materiale, Il 
potere di movwaficare li diritto 
preesistenie è siaio esercitato dal 
Governo del Re entro ì ristretti 
limit, Sono apparsi indispen 
sabilj in relazione alle  final.tà 
del nuovo testo Umilo, 

Lia le Milvviolti piu Wupor 
tanti & da cilare quela che tv 
GeLue sa, COwiuszivne Ul Vigilut= 
Zu per l'eulizia pupolure cu eu 
Mululva Ii LELazone «ille 3 WLUZIVILL 
di caruliere  giuumdiZiona,e, che 
alla tcuesima  Sollo state alii 
DuLe u periouo Ul 1U auvd. d 
decorrere Uni 1 aprile  IJYsv su 
iulte Jo Coutroverne In mastrlu 
Uj conuvimninio Uj eufici coil 
con inuivi della Cassa depusii 6 
prestivi e della amunnis.razione 
uelle l'errov. delip dlalu, <Cou 
contributo elstiale  Stabucudusi 
che la composizione di essa cum 
missione e Uclie  dile Sezioni, In 
cui essa s, suddivide, Vicue i>sue 
fo oglti triennio, a datule Ual 28 
ouovre dal Minisiro dei LL, PP. 
e nom può subire mutamenti en- 
tro il iriennio stesso salvo even- 
tuali sostituzioni, rese indispensa 
Lili da circostanze di forza mag- 
giore. 

Per quasto concerne i fondi per 
la manutenzione ordinaria e stra- 
ordinaria degl, elementi comuni 
dei fabbricati costruiti dalle coo- 
perative mutuarie della Cassa de- 
positi e prestiti, 11 lesto unico ha 
ripristinato la unificazione dei 
detti fondi, quale es:steva prima 
dei R. D. L. 7 febbrato - 1926 n, 
193, senza comunque variare la. 
misura dell'apporto complessivo 
(4 per cento della quota di ara 
moriamento del mutuo) rimanen- 
do per altro a carico dei singoli 
assegnatari l'onere della manu- 
tenzione ordinario. e straardina- 
rin de! loro appartamenti. Le 0- 
pere per manutenzione ordinarlo 
e siraordinaria degli elementi 
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comuni sono imputate al singoli 
assegnatari in proporzione del 
costo dei loro alloggi. A tale ef- 
fetto le cooperative devono tene 
re distintamente, per Fabbricato, 
il corso individuale del versamen- 
Ò esegulii da ciascun assegnate 
lo, 


sell 





E° stato poi chiarito il concetto 
della cessiufe dell’appariamento 
dopo il mutuo edilizio individua- 
le, in relazione allo altre forme 
dî alienazione, nel senso chie are 
che il condominio, il quale non 
abbia risceatato l'alloggio, possa 
frine alieuizione a chi abbia i re 
quisiti per divenire assegnatario, 
fermo rimanendo peraltro Je altre 
condizioni previste per ln cessìo» 
ne prime del mutuo individuale. 

Per quanto riguarda le case co- 
struîte per î propri personali del: 
PA mmIniStgg Zone delle Ferrovie 
e da quella delle Poste 6 Telegra- 
fi è stato chiarito 31 concetto, già 
affermato dalla giurisprudenza, 


ed |che l'uso delle case stesse ha il 


cavattere di concesnione ammini- 
strativa Innovandosi infine il di 
ritto preesistente è stato ammes- 
so che impiegati e pensionati 
delle altre Amministrazioni dello 
Stato diverse da quella ferrovia» 
ria, possano divenire assegnatari 
cessionari, od affittuari di alloy» 
gi costruiti con mutui dell'Ammi- 
nistrazione Ferrovicria e contri. 
buto erariale 

Ciò per parità di trattamento 
di detti irapiegati e pensionati in 
confronto 4 quelli delle Ferruvie 
dello Siato, al quali è sempre sta 
to consentito di far parte di coc- 
perative edilizie costituite tra i 
primi. 

E° stato inoltre sancito il divie- 
to pei soci che si 
Ciritto di ci 
menti loro asssgnali di ottenere 
oltri alloggi cooperaivi per ns38 
gnazione ditetta o per cessiune, 
Per tutto il resto il nuovo testo 
unico riproduce  sostanzialinente 
le norme del dimito anteriore, 
opportunamente coordinate € 
chiarite anche in reluzione alla 
giurisprudenza degli orguni giu- 
risdizionali cd alla prossi urami. 
nistrativa. L'interpietozione dei 
l disposizioni sull’ed.jizia econo- 
mica e popolare vi:ne in tal mo: 
do resa facile col vantaggio di 
tutti gli interessati 


PER L'ESTETICA 
deile iacciate dei iabbricaii 


L'lnone Fuscidia uvgii luyustrai 
— Sindacato provinciaie dei propife 
dari di fabbricati — ricorda al pro. 
pri organizzati, che ancora non & 
vessero provveduto in merito, j'oh- 
bligo ; rescritto dal Comune di rin- 
novaré lu unteggiatura delle facciu- 
te degli stabili e dei serramenti e- 
sterni e porle e finesire, di cul le 
dillide 4 su, tempo notificute. 

L'Unione stessa ricorda vhe i inu- 
può dar luogo a sanzio. 
ate dalla legge 26 feb-- 
u. 613, ed esoria pertun- 
« interessati a provvedere al 






















to 
iavori di ..i sopra non più terdi 


dei . ore .te mese, 
Questo richiamo der Sindacato 
proprietari di fabbricati giunge ben 
opportuno perchè troppi propmeta- 
ti di stabili nor, hanno ancora sen 
tito l'elementar; dovere di rendere 
esteticamen'e decorose le loro case. 
Vi sana aeir vie centrali ove piu 
sStiride u contrasto Ira i nuovi odifi- 
ci e le ina corose facciate di ve 
sic abitazioni ed in cui pertanto 
maggiormente si impone la sollect 
ta attuazione det provvedimento. 


NOTE STATISTICHE 





del giorno 8 agosto XVI 


Emigra! 1 

dmmigroti; N. 15 

Ricoveri «spe talieri: N. 5, 

‘Tessere sauuiarie provvisorie: N. 7. 

Tessere senitario permanenti: =, 

Certificati rilasciati dall'ufficio de 
mografico: N. 215; 

Libretti di luvoro a minorenni: N. 3. 

Libretti di Jav:ro a maggiorenni: 3. 

Operai collocati al lavoro: N. 3. 











«lestita nella saietta 










Onoranze alla salina } 


della co, Dentice di Frasso 
Uon l'intervetto di alle pers 
nolità ieri patina alle nove sono 
stute celebrate nella chiesa di S. 
l'rancese» ire Messe funebri a 
suffragio della co. Eilsabetla Den 
Vice di Frusso nata ‘co, Schiip- 
penbue, deceduta, com'è stato già 
riferito, in seguito a incidente 
autoniobilistico sullo stradone di 
atruunova 


salme è state portata detta È 


camera uruente nella chiesa cu 
ul seguito, oltre zi congiunti, era 
no $ E. il Prefcito, Il Segretario 
Federale con altre personalità di 
Udine è di Prieste, 

Tra le rappresentanzo notava- 
sì quella «del Fascio Femminile, 
Dopu le Messe funebri e 'e & 
quie, la salma è stata riposta di 
nuovo nella camera ardome ab 
resso l'in 
gresso del cortile dell'Ospedale 6 
udorna di grandi drappi neri e 
argento & dove vegliano pio 

Suore 

Intorno ni feretro sono disposte 
numerose corone, prima fra tutte 
quella inviata dallo LL. AA_RK 
il Ducw e la Duchessa d'Aosta. » 
Sui nastri serici si leggono le af- 
fettuose dediche dal marito, del 
figlio, del fratello e degli altri 
congiunti; del Principe Amedeo 
Windisch Gractz; lelle donne fa- 
sviste ‘udinesi, dî Alberta Maraz- 
zunì Visconti e Maria, Szechengi, 
di Lia e Francesco Roberti di Ca. 
s 0, ic:zione della S* 
S Postumia, di 
Bianca e Giovanni Muzzati; della 
famiglia Rodolfo di Gino 
Angeli di La Spezia e di molti al- 
tri amicì e conoscenti della nobile 
famiglia 
La salma sarà oggi trasportata 
a Trieste da dove, in piroscafo, 
proseguirà per Brindisi, 





Sono continuati a giungere al- 
l'on. co. Alfredo Dentice di Fras- 
so numerosi telegrammi di c‘ 
doglio e di condoglianze. Oltre a 
quelli di Casa Reale e di S. 
îl Principe di Piemont 
che giunte maifne:tazioni di com 
partecipaziono al lutto da parte 
di SA.R. îl Duca di Genova; S.A. 
R. il Conte di Torino, S.A.R la 
Duchessa d'Aosta; di S E, îl sen. 
co. Volpi di Misurata; di S. E, il 
sen. Giuriati; di S. E. l'Ambascia 
tore Suvich; dî S. E il Principe 
don Piero Colunna, Governatore 
dell'Urbe; di S. E. il sen Panzlii; 
del sen Cini; del Podestà di Trie- 
ste, che ha espresso anche il cor- 
doglio della, cittadinanza; di S. 
A. S. il priazipe di Torre-Tasso 
della direzione del Lloyd ‘Triesti. 
no; della direzione dei Cantieri 
Navali di Monfalcone; della dire» 
zione della Adriatica di Naviga= 
rione e di varia personalità 


Gesto benefico 


La uobiie signora Livia Amar- 
li, vedova del compianto e bene 
merito dott. Petrucco, ha com- 
piuto un altro benefico 
Yodierna ricorrenza del sno 82° 
compleanno ella ha voluto « offri. 
re il pane della provvidenza a'82 
poverelli, auspicando per loro sa- 
lure, lavoro e pace ». L'offerta è 
stata fatta per il tramite dell'En- 
te Comunale di Assistenza. 


Appartamenti e locali sfitti 
Nel periodo da? 3 al 9 agosio fu- 
rono presentate al Sindacato pro 
prietari di fabbricati in via Menin 
18. ‘e seguenti denuncie di apparte- 
menti e Jocali sfitti disponibili per 
abitazione o per altri usi diversi: 
Via Milazzo 8, vasto salone con 
molta luce uso magazzini depositi — 
via Grazzano 13, vasti locali adatti 
magazzini, uffici deposito con teîtola 
cortile; rivolgers: via Giovanni da 
Udine 27 -- viate Stazione 7 locali 
uso magazzini depositi uffici; rivol- 
gersi via Marinoni 16 — via Milaz- 
zo 2 vani 4 ammobiliato con gas 
we bagne stufe terrazza lire 220 — 
via Gernona 4 casa sola di vani 9 con 
gas we stufe terrazza lire 250, rivol 
gersì v. Zorutti 19 — via Milazzo 10 
vani 3 lire 70 — viale Duodo 31 va- 
ni 2 uso ufilc!i o magazzini prezzo 
da convonire, rivolgersi via: L. Mo. 
retti > — via Bertaldia 5 vani 6 con 
gar cortile accessori Ilre 160 — via 
Agutieia 64 int. vani. 5 con we. ba 
gno terrazza lire 160 rivolgersi a} 
Sindacato via Manin 18 — via Pla- 








lisciveia p.G.c. — viale San Daniele 
7 vani 6 con we bagno stufe giarili 
no pic. — via Maniago 17 vani 4 
con we cortile orto p.d.c. — via U- 
mago villetta di vani 6 con bagno 
p.d.c. rivolgersi De Sabata Caffè 
Zecchini — via Lovaria 1 vani: 5, 
p.d.0. — piazza Duomo 1 camera 
asnnobiliata pensione termo bagno, 
p.g.e. — via Venzona 15 app. in vil. 
la con gas wc. bagno termo stanza 
per la donne, garage p.d.c. + viale 
Duodo 16 vani 2 con liscivala cor- 
tile lire 60 riv. via Rivis 9 — via I 
sonzo  cillettaa di vani 6 con wc 
bagno “a giard, garage p.d.c, Ti 
volgersi via Rovigno 13 — via To. 
madini 45 vani 2 p.d.c. 


A proposifo 
di un concorso medico 


Il Commissario Prefettizio dol. 
l'Ospedale Civile di Legnago ci 
tiene a precisare con riferimento 
a una notizia da noi pubblicata i 
giorni scorsi e relativa ulla no 
mino dei Primario Ostetrico di 
detto Ospedale, che la notizia stse- 
su «è destituita di qualsinsi fon- 
dumento per la semplice ragione 
che la Commissione giudicatrice 
del concorso non ha ancora ulti- 











mato i suoi lavori ». 


cesto: nel- 


nis 25 vani 4 con we. cortile orto: 


STATO CIVILE DI UDINE 


ae A 6 cc 


‘9 Agoato xvi 













Nafl: 8 
di cw 4 di altri Comuni 
Morti!» 2 
Matrimoni: , 5 

















Naanite 


Legittimi: Bolzico: Pierangelo di 
Lino, Prin: Franco di Gino, Dal. 
fa Pria Esa di Antonio, 
francesco dj Francesco. 

THegittimi 4 

Morti 












ni 66 manovale, Primon Luigi -fa, 
Sante anni 3ì viaggiatore, 
Pobylivazioni di matrimonio 
Zucco -iuseppe impiegato con 
Paravani Maria casalinga, Deganò 
Adelchi ‘bracciante con Damiani tAt- 


tilla domestica, Treppo Erminio e| 


lettriotsta con Ruj Nella sarta. 


E Matrimoni 

Ponion Pietro fabbro rieccanico 
con Milocco Erta sarta, De Filip 
Pr Ardufno commerciente con Zo- 
ratto Gina ‘sarta, Caselotio Giorda. 
no barbiere con Dolso Marla casa» 
inga. di 





BENEFICENZA 


Per onorare la menioria, del com- 
pianto Luigi Primon i' seguenti 
negozianti n ferramenta di Udi 
ne hanno versato all'Ente Comu- 
nale di Assistenza l'importo di li- 
re 500 per intestare un'letto alla 
Colonia di Lignano al nome del 
defunto: Ditta Broill e F.lli, Cal. 
ligaro e Carnielli, Romano D'A- 
gostini, 
Guido Grillo, ‘Paolo Morassutti, 
Francesco Orter, Ruggero Pilosio. 
_ Alla Dante Alighieri, — Per la 
iscrizione a socio perpetuo .del 
norue di Enrico Fracasso, Somma 
precedente L. 185; rag, Uberto 
Magistris, L. 10. 

Per la iscrizione a socio per- 
Petuo del nome del conim, dott. 
Umberto Domini. ‘Somma prece 
dente L. 80; doit. Mario Dal Dan 
L. 10; dott. Giorgio Petronio, 10; 
cav. uff. avv. Urbano Gi 
10; dott. Carlo Piussi, 10, 


Smarrimento 


DI Filippo Pietro fu Antonio an 


Ferramenta Friulana, | 


‘apsoni, I 


Per la Colonia di Lignano, —|'} 





Pattin! e rotelle, smarriti via Tul. 
lio, ruancia competente 2 chi lt ri- 





aio 


porterà all’ing. Noera, via Tullio 5. if 


Î 


PETTACOLI 


«Cinematografi ‘ 





SAVOLA — UN DRAMMA SULLO. 


LEANO, Successo, 


‘Rey -« CUOR DI- VAGADONDO, 


‘Pessionale lavoro,..con Ermela 
Zacconi. be ; i 
Trattenimenti: . 


BAR ODEON. — Dalle ore 21 alle 
‘23 grande concerto, Orchestra 
«8gobino, 


Tirsati |(PAROO RISTORO - Tarcento. — 


Panzo, ore 21 Orchestra Rizzo, 
Tram. 1 











ema mi i 


VECI 
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Bibita ceuavveniro 

Bibita dei buoi gustai 

Bibita di alto vatore igienico. 
Unica a base di urmaro tonico, 
digestivo, veramiento dissettante. 

Iivolgersi Fubb. Rriunue 
Acque Gusate . Udine 

[IA 
NTADE TATE RI TATA TA IATA 








LE SOMME INVESTITE IN PUB- 








BLICITA' RITORNANO IN FOR. 
MA Di DENARO BENEFICO B 
FECUONDATORE PER LA PRO- 
DUZIONE, IL CONSUMO E L* E- 
CONOMIA NAZIONALE. 








bbazia d 


TEATRO ALL APERTO 


IV Festival dell’ Operetta 





Chi vuole avere cura della pro- 
pria saluto beve matline e sera ut: 
Dicchfera di Acqua delle R. Fon di 


RECOARO. 
__——_T+_ ++ _ "+Y# 





R. ISTITUTO MAGISTRALE ANNESSO 


3-15 AGOSTO 


11 agostà: prima rappresentazione di a ZINGARO BARONE è 
di Strauss, diretta dal maestro Del Cupolo = 13 agosto: se 
conde, rappresentazione di “ ROXY » di Abrabam + 25 agosto: 
terza rappresentazione di «ZINGARO BARONE». 





Pensionato Comunale Studenti 
S. Pietro al Natisone (Udine) 


— SCUOLE ELE. 


MENTARI — PREPARAZIONE ESAMI — MUSICA — LINGUE 

POSIZIONE AMENA E SALUBERRIMA — CORTILE — 

TERMOSIFONE 
Apertura 16 Agosto 


Per informazioni rivolgersi alla Direzione. 















ARMI. DELL' AUTARCHIA 


Udi. 





vernici al litonono in tuttl 1 casi in 
cul-8ì richiedano, oltre ni pregi c- 
atetigi, elevata. rosistonza — all'ac- 








IL GIORNO 
“i *— Qalendario 








:3 MERCATI 
cnr Pollaria 


MERDOLRDI 19 AGOSTO. += 1518 KWY 
” SILA LOTAIAR scor — sestese 
Telefoni 1 Direzione ». $$ è g 0018 


Redazione è Amministrazione , 800 
, PubblcHA, , 3,4 














Mercoledi t0 agosto (298-143) Galline vive il chilo da liro 6,50 I 
S, Lorenzo, martire Ti notte da 9 a 1° — polil vivi du’ 


Macina non ha futto che conferma» : I SE Pellet 
ro l'ottima fama cho Il iitopono sil L'Osservatorio del. Castello del- {1% 9.3 È Morti a A = aniiro vile 
e sonquiatata In breve tempo tra Ilia rote dol Magistrato alle Acque vive da 4 a 4,50; morte da 7a8— 
p igmenti autitossici. Le sostituzio» | comunica i seguenti dati: ore 18 | contelt vivi da 2a 2,50; morti a 5— 
no delle vetenosissiine blaccho {del giorno 9: tumporatura masel-| piccioni vivi l'uno da 20843 — 
use di piombo, suggerita da impe-| mp 28,3 alle ore 11.90; minima | uova fresche da 0,49 a 0,66 

18.2 alle ore 8.14 


rosi i. gioni igieniche 6 sanitario, 
” Legna e carbone 
Tendenza Agnarale del tempo 





qua, al''arla, alla luco cr agli agone 
u atmosferici © ohimiol. 
Li folico cspurienza della nostra 






LO fa disine 


fezione delle 
via urinarie e 
dell'intestino, 


Il bianco, colore moderno 
ossia avvento del litopone 


Frequenta è Il caso ci un prodot: rm avvenimenti, hanno pututo am» 
to che, sebbene consumato in ub-| mirare le poderase unità della no- 
vondanza, sla ignorato, quasi, dol- | atro Marla da guerra nei porti di 
Jo stesso cunsumatore. Nel campo | Napoli, Genova e Venezia, BeUZA 
avi pigmenti blanchi questo caso «| duhbio hanno pure notato i'uffutto 
verifica spesso ‘per 11 litopono, di | brillante è luminoso degli scafi ver 
qui ben poohi di colero che lo w|niciati in tinta griglo-argentel, 00- 
dopergino abitualmente Sanno con [st intonata all'azzurtino ‘dell'acqua 
esattezza l'origine e l'essenza. Ta-[a dei cielu. Questa verniciatura, 
la Ignoranza «sl ripercuote sul con-!one aumento la: hellozza estetica 
sumo, perc. < non sempre gli acqui-/ dello nost'a navi, è etata ottenuta 
sti possono stabilire la netta dif-| col litopone inquanto clie dopo uni 
ferenza che esiste tre il pregiatis. | serto sli rigorose esperienze è ap- 
simo pigmento minerale o lo a pol-| parsa Ja necessità di adottare, por 
veri bianche» comunemente embr-|le pitture fuori bordo, vernici cho 
cinto nel Mezzogiorno o i vari tipi di[ ad ‘an elevato potere coprente uni. 













ha potuto così svolgersi con me, 

giorno “amnpiezze DI adr sino più no» Legna da fuoco forte tagliate 
lerato, specialmente nel campo n) “ ì i} (segata e spaccata) al quintale da 

dello tecnica edilizia è dell' arreda- sullatia; Ancora conaitioni (di Live 11 a 12; legna in sorte (sfanghe 

mento, in cul fl gusto modemo [formazioni temporalesche nello o.|9 POre) da 8:50 a 9. 

Selfudo al bianco prospottive sem-/re pomeridiane Fiù frequenti sul 

pre più ampie, Oggl il bianco è con-|}e rogioni settentrionali a sul ver 

Siderato più che inat il colore del-|sante adriatico, iaia 

radie 


la putizia della freschezza 0 della 
Gruppo Romn — Ore 21: Trasmia. 


luce, è pertanto il Mtopone costitul: i 

sco Jl ‘undo indispensabito per ot-|sione dal Teatro del ‘Ventimila al 
tenere quelle tappezzerio e pitturel Campo dell Arenacoia di Napoli: 
opache che vanno sostituondo le co-|« La Bonéme (Scene da «La Via 


muni car* da parato. Nell'abitazio- | de Bohèmo= di Henry Murger), 

















L'acqua 


,FOSCA 
PILLOLESS.FOSI 


ID ANNIOI VITA I DI SUCCESSO 
EH ANTIENORRDIDALI DIGESTOE 






«biacta ‘Non ‘velenosa » offerti di 
solito fiel Settentrione. SI verifica 
05) l'aseurdo di una gravosa im 
portazione* di pigmenti bianchi, 
mentre ft Jitopone — che in Italia 
visne' prodotto con materie prime 
nazionali e quindi autarohicamente 
— è costretto «a ricercare all'' estivo 
quegli sbocchi di. consumo che po 








scano 1) requisito della maggiore re 


sistenza ed inalterabilità, capaci di 
proteggere lo superfici emerse della 
Tuggine è dalla corrosione. Ed in 
seguito al brillanti risultati ottenu- 
ti con l'impiego del litonona nella 
compos' ione della vernici, nel ca- 
pitolati d'appalto della Marina . e 
delle "n “ Amministrazioni Sta- 


ne accogliente e confortevole dell'I- 
tallano moderno, il pigmento bian- 
co nazionale è quindi destinato a 
trovare ur naturale. carapo di ap. 
piicazione, tanto più che motivi di 
ordine autarchico militano e favo- 
re di une più ampia ed intensa u- 
tilizzazione del litopone, in coinci- 
denza con le tendenze estetiche © 




















Quattro quadri di Giuseppe Giaco» 
sa c Luigi Flica, musica di Giaco- 
mo Puccini, 7 p 
Gruppo Milano — Ore 21; Concer- 
to di jazz sinfonico, orchestra Ce. 
tra divett dal M. Barzizza, Nello 
intervallo: Cronache del turismo, 
22 circa): « Acqua sui, fuoco a com- 
medie In un atto di-Luigi Ercole 







di 40 pilieL350 
LE #50 


‘ARMACIA PONCI 
7 =S.FOSCA-VENEZIA 











Marcella 


COSTITUISCE UNA ‘BEVANDA COSì EFFICACE ‘| 
ALLA PURIFICAZIONE DELL'ORGANISMO CH.. SA» 
REBBE DIFFICILE TROVARE UNA SORGENTE CHE 
LE FOSSE PARI IN QUESTA FUNZIONE SOMMA» 
MENTE BENEFICA. 


trebbe facilmente trovare nel mer-|tall in genere, si fa obbligo al co-4decorative proprie del nostro tempo. Morselli pi O 
cato interno solo che fosse più dif. |struttori di ricorrere appunto alle Sigma Gruppo Firenze — Ore 19,20; « 1] temete Prof, Augusto Murri 
fusa Ti oa enne dettato burattini “i palo Penazte A, ni È 

pende t 3 3 ne dello zio) — 20,30; «I tre desi. x mot, dn 3 = 
che a produzione. .del litopone au n LI deri» operetta in tre atti:di Carlo ANNUNCI SANITARI Dr Erica Ri -_ 
sale” Iadiustriale' èalquanto racen- Michele Ziehrer. 3 Prof, "Ottolenghi — Prof. Rainteri 
i 16 in tea risalerido appena all'im- E In IUdInA | — Prof, Acquaderni — Prof, Mar- 
Manzo brasato ole cinolle — Le» |! sil — Prof. Pirla — Prof. Biginel- 











mediato” guerra, D'altra parte 
è da ritenere ‘che la disciplina cor 
porativa e la progressiva educazio» 
ne del: consumatore riatabilivanno 
ri nella bilancia degli 
ssambi. “In attesa «che questo av- 
senga è utile e doveroso segnalare 
un'attivo rionale tanto vantag: 
giose 81 siti’ della nostra indipen» 
denza eccnomica e così interessan= 
to agli effetti -pratici delle Suc pos- 
sibili utilizzazioni, 


La corussa e il saturnismo 
Lu Realizzazione indusirlale uei 
pigment' bianchi non velenosi capa- 
ci di sostiture le micidiale « ce- 
russa » (carbonato di piombo) u- 
sta fin Qai tempi di Plinio, e di 
eliminare dl rericolo del saturni 
sno, è solo det secolo passato, T'ol- 
to ul tentativo degli alchimisti me- 
devali di utilizzare la così detta 
Jana filosofice » e cioò i fiocchi di 
























per la Provincia di Udine 


"La Commissione Proviriolale Ve- 


è consentita la caccia fino del 14 







e fale cuocere a un Del fuoco con 
vino bianco, buon brodo, una fetta 
di vitello, del lardo, un grosso ‘maz- 
zetto guarnito, sale 6 pepe. Quando 





natoria ha pubblicato - il seguente | agosto. I cacciatori nellè località fè cotta a metà mettetevi rina” tren: 


manifesto : 

In base al Decreto Ministeriale Tl- 
portato, il calendario venatorio 
1993 per la Provincia di Udine è 
fissato come segue: 

14 agesto, — Apertura della caccia 
e uccellag'one, alla quaglia, alla 
tortora, ni passeracei, ei palmipedi 
e trampolie:1 nelle zone faunistiche 
IL Ve VI, 

4 settembre. — (Apertura generale 
della caccia alla selvuggina nobile 
stanziale pella zona II, V e VI, 

Apertura generale della caccia e 
della uccellagione nella I. zona 
(delle Alpi). 


fa dicembre, Chiusura della 


suddette devono attenersi alle istru- 
zioni che impertiranno in proposito 
A rispettivi Presidenti di Sezione, 
ui quali è personalmente demandato 
Il compito di provvedere alle neces- 
sarie nidicazioni o alla conseguente 
vigilanza, 

Divieti generali. — Tutti i divieti 
generali e particolari, è tutte le di- 
sposizioni contenute nel calendario 
ministeriale, che trovano app'icazio» 
ne nella Provincia di Lidine, dovo- 
no ritenersi qui riportate, 

zone 84, — Nella Provincia di U- 
dine sono costituite, con regolari de- 
creti ministeriali, zone di ripopola- 
mento in base all'art. 24, nelle se- 



















tina circa di cipolline, A. cottura, 
disgrassate e servite in un. piatto 


con le cipolle intorno e legate so-|- 


pra una buona selsa di bel #olore. 
Trattoria comunale 
Mattina; pasta e fagloli, spaghet- 
tl ai sugo, pasticciata di manzo, co- 
techino, contorni. 
Sera: pasta al sugo, riso e patate 
scaloppe al marsala, contorni. 











di ietano 


Ieri mattina è stato accolto al. 
l'Ospedaîe Vittorio Bulfoni, di 96 


gate 1l pezzo di manzo con spago| 


Un mortale caso]|& 





Dr. Feruglio-Tinin 
Specialista mal del bambini 
giù Aluio effattiro di Clinit 
Via Cavour 15 » Tel, 2-18 
Riceve dalle cre 10-1$ 








[| 
CASA DI CURA 


Dr. F. Pelizzo 


Specialista malattie 
Orecchi — Naso — Gole 
Udine, Via Rivia 32 » Tel, 6-02 
Riseve ora 10-12 e 15-17, 

Venerdì ore 15 - 17 


DENTISTA 


Dr. Damiani 
Magico Chirurgo Specialista 


ido di zinco depositati su le pa-/caccia e della uccellazione nelle z0- | guenti località: Aviano, € anni de Colugna, il quale era|. TOrgi 
È icrpienti mei quali si faceve | na 1 (delle Alpi). dana a i, Cavasso ced n uiffi Università di Bologna 
ret: di réCIpI quali { pi) Nuovo, Cividale del Friuli, Faedis, dn eravisalme condizioni Per infe- |: Radiografa, Redioscopia + Cure fajebe 





«cuocere » il minerale ad ' elevata 

temperatura, nessun progresso n0- 

tirola * ‘3 essere compiuto fino al- 

la prima metà dell'ottocento, @l- 
1 scoperta del bianco di z 

cu echiluse la via‘ad una vera fl 

Tura di ricerche. ,Ma fu la succ 


mise di avviere a concreta soluz; 

ne anche :! problema del miglior 
pigmento bianco per la preparazio» 
ne dell - pitture è delle vernici, 

‘51 è detto, e giova ripeterlo, che 
i litopone è un prodotto essenzial 
mente autarchico. La valorizzazione 
delle miniere zincofere e dei vasti 
giacimenti di harite della Sardegna, 
ha infatti permesso all'industrio. i- 
tttana di utilizzare, per la produ- 
rione del pigmento bianco, esclusi 
vamente minerale di bario di ori- 
pne nazionale @ di sostituire @lle 
ceneri di zinco, importate  dall' e- 
stero, le nostre calamine di zinco, 
cn un vantagglo tecnico ed econo- 
mico, rilevante. Tuttavia, benchè 
vada progressivamente aumentando 
Îi consumo del Mitopone in Italia è 
ancora molto al di sotto dello rea- 
11 possibilità della nostra prodi 

zione, mentre invece negli Stati U- 
nil, in Inghilterra, in Germani&, 
in Svizzera ed in altri Paesì esso 










6 gennaio 1989, — Chiusura della 
caccia e della uccellagione nelle z0- 
ne dI, Ve VI 

La riserve di caccla costituite nel- 
la Provincia potranno come meglio 
credono ritardare l'apertura e'ante 
cipero .. chiusura attenendosi . però 
strettamente ai limiti corrìsponden- 
ti alle dat indicate nel presente 
calendario venatorio. 

Per le cacele successive ai termi. 
ni di chiusura sopraindicati — cioè 
per le cosidette cacce primaverili — 
sarà provvisto con altro decreto 
Ministeriale. 

Assimilazione della I, alla II. zona 
— Nei territori su cui hanno giuri- 
‘sdizione le Sezioni Cacciafori di; 
Cavazzo, Verzegnis, Villa ‘Santina, 
Moggio Udinese (anche per i Comu- 
ni di Resta e Resiutta), Gemona e 
Sacile (pe Polcenigo) determinate 
località della zona prima specificate 
a cure di quelle sezioni, vengono 
dichiarate assimilate agli effetti del- 
Fepertura alla zona NÉ e quindi vi 






Fagagna, Forni dì Sopra, Gemona, 
Maniago, Meduno, Montereale Celli» 
na, ‘lortes'iano, Paularo, San Da- 
niele del Friuli, San. Giorgio della 
Richinvelda, Trasaghis. Ù 

In queste zone, delimitate nel sin- 
gol decret* ministeriali {n' possesso 
delle rispettive sezioni, le quali han- 
no il compito della vizilanza rela- 
tiva, è vietata sotto qualsiasi forma 
sia. ciecia sia le uccellagione. 

Contro i trasgressori delle suddette 
disposizioni si procederà a termini 
di legge. 


Avviso ai cacciatori 


Si avveriono i cacciatori di U- 
dine e della Provincia che — in 
base a recente Decreto Mimiste- 




















lulfoni deve avere riportato 
una ferita, ben lieve, tanto che 
non se ne ricordava nemmeno, 


Forse una 6eemplice puntura ‘di |" 


spina o un lievissimo ‘graffio pas- 
sato‘ inosservato, «ono 

‘per produrre la terribile infezione, 

Purtroppo le pronte cure pi 

digate allo sventurato non lian- 
‘no scongiurato letali conseguen- 
ze e infatti poche ora dopo l’ 
coglimento all'Ospedale, B 
fonî cessava di vivere. 


Colpito da una scheggia 
spaccando legna 
“Il commesso postale Armando 





riale — il territorio della, frazione | Buzzi di 40 anni fu Natale, abi- 
di Villanova del 3udrio {Comune |tante in via S. Rocco 81, mentre 
di S. Giovanni al Natisone) è sta- |stava epaccando legna, rimane- 





to costituito in riserva di caccia |va colpito alla fronte de una 
e quindi è precluso all'esercizio grossa scheggia rimbalzata, Ri- 


della libera caccia. 








Il concorso fotografico 
per Grado turistica 
L'Azienda Autonoma di Sog- 


Festeggiamenti a Barbana 
L'Arcivescove di Udine 
alle solenni funzioni 


corse alle cure del sanitario di 
guardie del Civico Ospedale, il 
quale gli riscontrava una ferita 
lacero-contusa alla regione fîron- 
tale per cui lo dichiarava guari- 
bile în 10 giorni, 





Cade. dalla bicicletta i 


Via Sarorgonza 6 © Tel 1-80 
" "Os 10-12 16-16 











CASA DI CURA è ° 


Dr. G. Parenti 


Specialista mafattie 
Orecchi —_Giola 
Via Duca d'Aosta $ +, Tel 3-49 
Visite ogni giorno 











Dott, TOMADONI 
AMBULATORIO di CURA 


SCIATICA 


artrite - gotta reumatismi 


Folelto Umberto «3 


Dr. G. Faleschini 


Medico Chirurgo Specialista 
Malattie Venerea 6 Pelle 
i 10-12,3, 














i Ricevi 
i Vicolo Brovedan 6 (da piazza S, Giacomo 





si; generalizzato, © centinaia di giorno di Grado che ha bandito De 
di ì Prossimamente Barbana, l'Isola 

‘gono TOO a temente del: il noto concorso fotografico Per|gella Madonna, ricorderà con feste | sì ferisce con una bottiglia a Via Zanca » Tel, 13.66 

iO ee Pella pittura, della | @Fado turistica, comunica che il/solenni il 750 anniversario dell'Io | Cagendo dalla bicicletta lu ca- , 

“ termine di presentazione per le|coronazione della Vergme S. S. che | galinga ventisettenne Augusta te ——__=—=— =, 


sommo 1 unoleum, delle tele in 


cerato, 
1 Gitopone in Italia 


Sorta ufquanto piu tardi — como 
sì detto — e sviluppatasi piutto- 
aptamente, l'industrio italiana 
litopone soltanto nel 1936 ha a6- 
santo l'importanza attuale, assicu- 
rendo Ja completa copertura del 
fabbisogno interno e un largo mar- 
per l'esportazione. Ma lu po- 

4 attrezzatura raggiunia fa 
asparire ancora più anacronistico ed 
itesagruenie un consumo di appe- 
1 grammi all’anno per abi- 

- contro i 760 grammi della 
‘zzer ed 1 1600 degli Stati Unt- 
hè ‘il litopone ci veniva del- 

ro sì poteva anche ammettere 
certa riserva dei consumatori. 
oggi non soltanto abbiamo in 

la un'industria auterchica del li- 






«me solida ed efficiente, capace ricevimento di S. A. Mon». Car!o | Valter, N PI > i Mi 
cup 5 A DA i , rluscì a scopr.re la refur all o Stomatologica di Mili 
cffi..: Un prodotto qualitativa- ù Margotti. Principe tirelvescovo di |iva sotto un i tuto. Sto gico di Milano 
x Ù n ; È ponticello nei pres- Radiografia - Tara, si 
Suneriore ottenuto da mate. ]La gita dell' Operaia) ccrifin; ore 10: solenne pontifente di {sj della Ferriera ove era ancho u- | Udioo, Vi FIN AE ATE, 










prime nazionali, mediante pro- 
“ebimenti moderni e perfezionati ; 
abbiamo anche realizzato pro- 
er:ssi notevoli nella stessa tecnica 
preparazione delle pitture a 
sa di pigmenti bianchi, 


Bellezza dello nostre navi 


"i:esto complesso di esperienze fa 

Tenere che fl li‘opone assumerà 
UN imporienza sempre maggiore. 
“a btanchezza perfetta ed inal- 

., la rasistenza alla luce più 

#8, a estrama impelpabilità che 

Na consent. ln regolare ed unifor- 
fre strati ‘cazione, l'elevato potera 
coprente è la Intensità del potere 
Tante e il minor prezzo d'uc- 

"9 si traducono in coefficienti 

| fendimento e di convenienze, 1- 
gira il Utopone, tra f pigmenti 

‘ich atosbici, è quello cha richie- 

Il mino- consumo di olto di li 





fotografie concorrenti, già fissato 
per il giorno 10 agosto è stato 
‘prorogato al giorno 12 dello stes- 
so mese alle oro 24. 

I premi per la categoria unica 
professionisti e dilettanti sono 
fissati come segue: 1, premio li- 
re 500; 2, premio lire glo; 3, pre 
mio lire 200; 4 premio lire 100; 
5, promio lire 10); dal 6, al 10. 
premio lire 50. Sono inoltre sta- 
biliti, come è noto, due artistici 
premi per quel fotografo dilettan- 
te e quello professionista che a- 
vranno avuto il maggior numero 
di fotografie esposte alla, Mostra 
fotografica, che, sarà aperta, come 
annunciato, per Ferragosto, . 

Per eventuale ulteriori infor 
mazioni rivolgersi direttamente 
all'Azienda Autonoma di Soggior- 
no Grado. 





a Fiume e Abbazia 


La gita compiuia domenica 
scorsa © l'iume ed Abbazia dalle 
Associazione operaio di mutua 
assistenza, è riuscita assai bene, 
1 gitanti hamio compiuta una 
sosta a Redipuglia dove hanno 
reso omaggio agli Eroi dell'Ar- 
mata Invito deponendo dei fiori 
sulle torgbe, 

Altra sosta è stato fatta a Frie- 
fle, e une. terza a Castelnuovo di 
Fiunre, A Fiume gli udinesi son 
giunti verso le 9, ricevuti dal cav. 
‘Tempostini, già direttore dell'Ui- 
ficio unico di Collocamento di U- 
dine e dal signor Gismondi, ut 
amico del Friuli I sosi dell'Ope- 
rala sono satiti al Tempio di Lo- 
sala, dedicato alla inemoria di 
tutti i Caduti per la causa flu- 








invi Iattore importante perchè l'o. 
LI raggiunga talvolta persì. 
fai 50 per cento in confronto 8 
Trdotti analoghi e perchè l'olio di 

5 Comunemente adoperato, epe- 
er le’ pitture esterne, è costo» 





mana, (indi hanno visitato Ja 
ua ; È 
comitiva più tardi è parita 
alla, volta di Abbozia, ‘COnGaNnAiE 
do quivi la, colazione: I gitonti 
hanno visitato quindi la staziona 


sì venera, In questo Santuario. 
‘Riportiamo qui il programma det- 
tagliato delle sacre funzioni che ver 
ranno celebrate per la occasione: 
Giorno 14 agosto; ore 4 a 9,30: S. 
Messe continuate ad ogni mezz'ora. 
Ore 10: Solenne Pontificale di S.E. 
Mons. Ginseppe Nogara Arcivescovo 
di Udine, con Omelia. Solenne pro- 
cessione con ja Venerata Immazine 
Intorno all'isola (con banda) e Tri. 
na benedizione. 
Giorno 15 agosto: ore 4 a 6,30: S. 
Messe continuate ad ogni mezz'ora. 
Ore 7: Messa prelatizia dei DM. R. 
|P. Ignazio Beschin, Consultore del- 
la S. C, dei Religiosi, Visitatore Ge- 
nerale Accademico della Pontificia 
Accademia e Ministro Provinciale 
della Voneta Provincia di S. Fran 
cesco. 


Ore 8 S. 





Messa; ore 9; solenne 


S. A. il erincipe Arcivescovo con 
Omelia. Solenne processione con la 
venerati Immagine intorno aliis» 
ia {con banda e trina bened:zi.aé . 

Net giorni 13, 14 agosto sull'im- 
Drunire, recita del S. Rosario è pro- 
cessione Alle fiaccole attorno all'I- 
sola, diretta da mons. Eugenio Pi- 
vidor Prepasito della Metropolitana , 
di Gorizia. Illuminazione del'a Chie- 
sa 6 del campanile con fuochi arti. 
ficiali. 


La festa di San Gaetano 


Nelia Ch'esaà dell'Ospedale è stata 
celebrat. domenica la solenmtà di 
San Gaetano, preparafa con cura 
del parroco don Pidutti, esss ha ri- 
chiamai. molti fedeli. Al mattino, 
numerose furono le S, Comun:oDi, 
sia da parte degli ammalati, sin da 
parte del fedeli, Alle ore 10.15 ha 
celebrato Rn Messa solenne Mons. 











cuv. uff. Dell'Oste. La Cantoria S. 
Ceellia del Duomo ha eseguito la 
Messo « Ho: Corpus meum » del Pe- 
Tosi. 

Ne) pomeriggio Mons. Dell'Oste ba 






Lucca abitante în vie Rubignacco 
17, rimaneva ferita con i frantu- 
mi di una bottiglia che portava 
con sè nella mano destra. Allo 
Ospedale il sanitario di guardia 
le prodigava le cure del caso, ri- 
scontrandole una ferita da ta- 


glio al palmo della mano destra |. 


«on recisione dei tendini flessori 
del dito indice. La Lucca è sita 
dichiarata guaribile-in 20 giorni 





Due. arresti 
per il turto delle pesche 


Abbiamo già riferito del furto 
e del ritrovamento di un quinia 
lo e Inezzo di pesche rubuto l'al- 
tro giorno in danno uc] frutitven- 
dulo Guglielmo Modunutti di via 
Grazzano. Un figlio del derubato, 


no dei ladri, un minorenne che è 
stato arrestato. 

Gli agenti della Squadra Mobi. 
le, in seguito a pronte indagini, 
hanno identificato uncha l'altro 
mariuolo — Elio Muttioni detto 
Gorilla di 21 anni da iiasaldella 
— che è stato arrestato a. Casa 
sua. Sembra che costui sia impli 
Cato anche în altri furti. 


Interruzione di iransito 


A datare dall'11 (or. mesa e 
per circa due settimane, per la- 
vori di catramafura della carresg- 
giata, varrà chiuso il transito m 
veicoli neP tratto Ji via Tiberio 
Deciani compreso fra la via A. L: 
Moro e Vicolo S Giustina. 





CASA DI CURA 


ANALGO 


Cure rapide, radicali, indolora delle 
Maanie degli organi del movimento 
dott, B. PITTONI 





















CASA DI CURA 
Dr. A. Cavarzerani 


Chirurgia, Ginecologlo, Ostetricia 
Ambulatorio dalle 11 allo 15 rutti i giorni 
Via Treppo, 12 - Tel, 8-38 











‘Prof. Dr. S. Menghetti 


Endoscopio + Vie urlnarle 
Apparato digerente 
Udine, Mazzioi 7 + Pel. 4.49: ore 16-19 
Cass di Cura, TRICESIMO ere 8-12 





Medico Dentista Specializzato 


!Dr. A. di Caporiacce 


lomato @ già amistente v. 















' 


Dr. Giuseppe de Checo 
Medico Chirurgo Specialista 
Malattie veneres e della pelle 
Udine, Vis Manin 17 - Tel, 8-24 
iceve dalle 1:30 alle 12.30 
+ dalle 18 alle 20 » Salon 








Gabinettoradiologicoediterapia filea 
D.ri Federico Ceppara 
! e Giorgio Gortan ; 
È Via Aquiloia 9 + Tel. 7-77 j 
I =» 











SCIATICA 
ARTRITI 
REUMATISMI 






















il 


li — *rm_ Di Paolo — Prof, Lan 

zerini — Prof. Pazzi — Prof. Gnu: 

di — Prof, Clò — Prof. Gardini — 

e Dott, Magni — Dott, Mancini e mil- 

la eitri insigni e privati ne atte 
siano Ja veridicità. 
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‘<MACEDONI 











Artigiani ? 
Commercianti! 


propagandate i vostri prodott 
în tutto il Friuli servendovi de 


Il Popolo del Friuli 
ViaPrfellra5 


Domandate schiarimenti 


all'Ufficio Pubblicità 


Imo è ci viene prevalentemente | balnen: } 

Stino, pre re ripartendo por sostare | tenuto il panegirico del Santo: quin- Udine ” i Telefono 9.59 
ro, ; qualche ora a Trieste, prim; È Via Bartolini = Tal, 11-40 T nta; 
Caorg: cho, in cocastone di recen-" ritornare a Udine , prima di pt impartito la Benedizione Eu Vizio dall 10 © dell 16 £ (8) T A ; 





'H BOKGTI omL RRIV 


Direzione + Redazione - Amministrazione 
UDINE + Via di Prampero, 10 
Ulileio ‘Pubblicità : Via Prefettura, d 


Cronaca di P 





LI 














ordenone 


î a 








Agli ufficiali in congedo 


II Capo nucleo dell'U,N.U.CI, 
comunica.le seguenti disposizioni 
der Ministero della Guer 

Con riserva di emanare al ri 
guardo eventuali modifiche al re- 
golamento di disciplina sì dispo. 
ne in via transitoria. Tutti gli 
ufficiali delle categorie in conge- 
do, qualunque sia il grado, che 
rivestano, possono vestire l'unì- 
fore senza l'obbligo di chiede 
re |uutonizzaziono dei Comandi 
militari, in occasione di ricorren= 
ze, raduni, cerimonie militari 6 
civili, funzioni dì carattere fami» 
Irare (ni crimoni, battesimi,, fun» 
zioni funebri visite, ricevimenti 
ranzi ufliciali ed altre circo. 
icinze del genere, 
L ulliciala in congedo è tenuto, 
in qualsiasi occasione, ad indos 
la stessa uniforme ordinaria 
grigio-verde con sciarpa 0 deco- 
razioni, nei luoghi e circostanze 
iu vu sia di prescrizione ‘Per gli 
viliciali in servizio la grande mi. 
forme grigio-verde (regolamento 
sull'unifonrme n, 181, lettera di), 

sì richiama l'attenzione su 
quanto stabilito dal n. 69 del re- 
golamento di disciplina « l'uniì. 
fornie non potrà essere portata 
che in luoght ed accasioni dove 
essa non possa essere che ogiget- 


gi a tuito Il 18 agosto Pp, v. prosso 
la Segreteria de'l'O.ND, (Plozzu 
de Grani), | 4 
Allo scopo di fayorire I gitanti, 
questo Dopolavoro. comunale pre 
dispormà un accurato servizio alber- 
ghiero, con. quota unica di lire 35, 
comprendente una prime colazione, 
due seconde colazioni, due pranzi 
e un pernottamento. Le Iprenoti 
zioni per It servizio alberghiero, 
accompagnate dalla relativa quota, 
devono essere inviate a questo uf. 
ficio comunale in tempo uti'e, al 
più presto. possibile. » 
TL treno ‘partirà da Pordenone ver 
#0 lo ore 20.90 del 26 agosto. con 
arrivò a Roma allo s del 27; la pur 
tenza da Roma avverrà la sera del 
28, con arrivo a Pordenone al mat- 
tino del 29, . 
Gare di nuoto 


- e di canottaggio 

In seno al «Gruppo Velico» 
della L.N.I., Delegazione di Por- 
denone, sì è costituito un Comita- 
to tecnico per l’organizzazione di 
gare di nuoto e camotaggio che 
sî disputeranno nei giorni 14 e 21 
agosto c. a, nella piscina annes- 
sa alla sede del Gruppo e nel 
lago della Burida. 

Quanto prima daremo il pro 
gramma delle singole manifesta- 




















ria per un giorno, lire 6.30 per due 
gioni di validità) sì ricevono da og-. 


dio, ul quale Huuno purteciugto ate 
che il Presidente del Corpo bas 
distico camerata Mario, Lottt ed il 
Vice Presidente «Giovanni Piccoli, 
Dopo di cia ande cittadino i 
svelto Uno sceilo progranuna JInn- 
Sicale iu piazza Vittorio Emunuele, 

Inaugurazione del gagliadetto 

del Dopolavoro ferroviario 

Domenteb BH corr., alle ore 10,30, 
Im occasione dei festeggiamenti (el 
ferragoste, sarà Incugurgio anche 
il gagliardetto del Dopolavoro Fer 
rovinrio, coll'intervento di autori: 
tit o rsppresentanze della Provincia 
e del Comune, nouchè -:elle supe 
nori serar rie Ferroviarie e rappre» 
sentanze di’ dopolavoro ferroviari 
Udine, Pordenone, Conegliano, 
feviso e Venezia, 

La presidenza .del tocule Don ila. 
voro Ferroviario di concerto con 16 
autorìlà localì, nulla tras 
chè la cerimonia sia degna dell'i 
portinte 

























Ferragosto ‘ 
Quest'anno nelià‘ 
Bassà Friulana il Ferragosto sa- 
fesieggiato con grandi rranife. 








‘o di decoro ed onoranza » 

Inutile soggiungere che la te 
nua devè essere perfetta; l'uni- 
forme cioè ‘non deve corrisponde» 
re ad un senso personale di uti. 
lità, ma rappresentare l'orgoglio 
di cuì ha diritto di niostrare la 
sua riconosciuia idoneità fisica 
morale ed intellettuale per com- 
piere uno deì più alti doveri ver- 
so la Patriu, 


Gita a Roma 


del Dopolavoro 


11 Presigento del Dopolavoro co- 
munale comunica : 
ottemperanza agli ordini ema- 
i «alla Diezione generale del 
x quin i presidenti dei Do- 
elì, rionali, frazio- 
muli ed aziendali della provincia di 
Tiine, cor i proprì alfieri e ga 
gliardetti, devono partecipare al 
prossimo meno speciale, che sarà 
nzzato: de questo Dopolavoro 
tale il 26 agosto p. v. per 


zionì. 
Fulmine incendiario 

Deì' tanti fulmini caduti sulla 
città durante il temporale dell'at- 
tro ieri, che hanno danneggiato 
le condutture elettriche e le lineo 
telefoniche, uno ha colpito il fie- 
nile dì Giovanni Sist fu Giuseppe, 
abitante a Torre in borgo Casoni, 
incendiando ìl foraggio. 

Accorsi prontamente i pompi( 
ri della nosira città, sono rius 
ti a isolare 6 domare l’incendi 
Le fiamme hanno distrutto quasi 
tutto il fabbricato e circa un cen- 
tinaio di quintali dì fieno, pro- 
ducendo dannì per circa 15 mi. 
la lire. 


"SACILE 
Della partita 


A.C, Giovinezza-Cordenons 


Anche nel , Campo del: temuto 
Cordefiohs la nostra giovine squa- 
dra ha seputò riportare una nèt- 
ta. vittoria, per ben 4-2, 

Un gioco tecnico, diligente e 
leggero fu messo in pratica dai 
nostri bravi giocatori mentre per 
gli avversari fu il contrario con 
l'aggiunta di qualche ecorrettez- 
Za che fruttò qualche’ espulsione 
e diversi richiami, Ottimo l’arbi- 




























1 Presidenti dei dipendenti Do- 
polavoco, possono volendo, far par- 
iecipare ai Ineno speciale anche la 
propria famiglia è può partecipare 
qualsiasi dopolavorista tesserato. 

Le iscrizioni accompagnate dalla 
Telativa quota di partecipazione 
(lire 80 per la TI classo e lire 49 per 
la Ii, lire 3.50 per 


tessera trenvia- traggio, 









S 


occupato nella lavorazione del pe- 
sce nello stabilimento raggiungerà 
a circa 300 ed 2 200 circa nelle sta- 
gioni invernali. 


Donne e... profumi 

E' appropriato ed igienico che Ie 
opercie dello stabilimento ittico in- 
aossino quel grembialone uniforme 
da lavoro, fornito loro dalla ditta 
proprietaria delle fabbrica, Però 
non torna punto gradito, specie al- 
l’odarato, sia dei meranesi sia dei 
forestieri che nùmerosi transitano, 
difetti a Lignano, di vedere a pas: 
seggio le operaie in parole con quel 
grembialone che esala degli... odo- 
rini veramente poco gradevoli, Ul 
timato il servizio è bene che le gio» 
vani lascino in fabbrica quell’indu- 
mento da lavoro e non da passeggio. 


VALVASONE 


L’ammasso del grano 
nel nuovo fabbricato 


Ieri mattina, previa benedizio. 
[ne dei locali del nuovo fabbrica- 
to per l'ammasso del grano, ira- 
partita dall’Arciprete cav. don 
Ciriani, si è iniziato il lavoro di 
ricevimento del grano che risul. 
ta, oltro ad un peso specifico su- 


Prezzo medio delle granaglie ed 
altri generi; granoturco al quintale 
da lire 108 a 110. cinquantino da 90 
patate de 35 a 40; erba medi- 
40 a 50; fieno da 25 a 30; pa- 
di firamento da 15 a 18; legna 
da dato 
ne prima qualità al chilo a 
; vino comune all'hì, da 90 a 110; 
id fino da 120 a 140; marsala e ver 
e 405; uova al paio a 
ioni «1 paio da lire 4 a 
chilo fia 6 a 6,50; polli 
da 7 a 7.50; faraone da 8 a 8,50; cap- 
pori da 3 a 8,50; oche da 3,50 a 4; 
aniire de 4 a 4,50. tacchini da 5 2- 
3 conigli da 1,80 a 2,20; came bo- 
vira da 7 a 8; bassa macellerie a 
8.50; vitello da 9 a 10; buci peso vivo 
tale da 230 a 300; vacche dal 
2 ; manzi da 250 a 360; vitello 
ri da 260. 900; vitelli da latte da 
263 2 110; suini da 120 a 170; suini 
lattonzoli al capo da 50 a 60; cavalli 
al cepo de 1800 a 2000, 

20 


S. ui £GIO DI NOGARO 
Movimento demografico 


Dali Anagrafe di questo Ufficio 
comunale rileviamo i seguente 
mov.mento demografico nel mese 




























di luglio: sole È 
Nati 3Î, morti 9, immigrati 38, [Petiore al previsto, anche confor 

emigreti 11, matrimoni 3, Popo.l ‘ante come quantitativo, 

‘azione pres tl 31 vasto fabbricato costruito 


“azione presente 10427, 
Spettacolo benefico 


Oggi 10 e doman: 11 corr. earà 
proletiato sullo schermo del Ci. 
nema Marar il grandioso spetta- 
solo della visifa del Fuehrer în I- 
talia, L'iacasso andrà a totale be 
neficio della Gioventy Italiana 
del Littorio di San Giorgio di No- 
guirà ij giornale luce so- 
2 dlomebicali. 

e 


MARANU 


dell'impresa Corazza Oliviero di 
Pordenone, è della capacità di ol- 
ire 10:00) quintali 

1 conferenti abbiano la premu- 
ra, non appena, avvenuta Îa con- 
segna, di presentarsi con la bol. 
letta all'Ufficio Cassa, del Consor- 
zio agrario per la riscossione: 

Due fulmini 

. Mentre ieri sera imperversava 
il temporale, due fulmini cadde. 
ro nelle abitazioni di Pertoia S. 
di S. Lorenzo e di Luigia, Boreun 
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cli Castions di Zoppela. Per for- 
tuna hanno arrecato soltanto lie- 
vi danni ai camini e scrostato 
qualche muro. 

Nessuna conseguenza alle per 
sone nè ngli animali, La pioggia 
è caduta abbondante con quanta 
gioia, degli agricoltori si può im- 

ginare. i 


"CASARSA 
Croce di guerra 


Con suo recante decreto :1 Min 
stero. dell’Africa Italiana, na con- 


Lo Stabilimento ittico 


1 di impliamento ed inno 
sunit dalla Imprese Pes- 
del locale stabilimento ittico 
ad. ircprista della ditta Igino Maz- 
Zola, sono in pieno fervore. 

Grandiosi capannoni di una tri- 
plice grondezza della primitiva -fah- 
brica sono già stati eretti; sta pure 
per sorgere una bela villetta da a- 
Adibirsi ad abitozione ed uffici, 

Non eappismo ancora con certez: 
za se verranno acnuistati nuovi mac 
chinarî pel potenziamento del la- 
Noro. A tal uopo si renderebbero 


necessari, oltre che per la produ. d 
moone ini si st nor] 6ES50 glia Camicia nera scelta 0. 
zione inica, gli scavi dei caneli, per! svaldo Mezzolini di Giovanni, ia 


n PR 
libero accesso del barconi di me- 
dio tonnellaggio per la importazio: foroea al merito di. guerra, Congra- 
n° delle merce da lavorarsi, Azioni Nella Banda ©” 
ella Banda ‘ 


La maggior produzione ittica ed 
Per fesiergiare il ricostituito cor. 


Sì fonte lavoro dello stabilimento so- 
ne 1 problemi vitali del paese, po della banda cit îì 

i; Ù cittadina del Comu- 
a Uon | nuovi lavori, da iniziare nel|ne, i componenti di emesto, si sono 
15 presema stagione estiva, ll per-iriuniti per “cnsumare in fraterna 
+ iaia eje:sio femminile che saràlu« ne di spinti un modesfo TRI 






























stazioni che ei svolgeranno in di- 
versi centri. ‘A Lignano: nei' gior- 
Ni 13, 14 e 15 si svolgeranno gare 
marinare - e im serata 
Spettacoli pirotecnici daranno al 
la nostra spiaggia uno spettacolo 
di incomparabile bellezza. A_Ri- 
vignano un. apposito comitato ha 
allestito unà grandiosa pesca di 
beneficenza dotata di ben 5 mila 
premi il cuî ricavato serà devo” 
luto pro colonia elioterapica, Fa- 
ramo cornice a questa' manife. 
stazione ‘ delle ‘attraenti gare’ 
sportive, corse ' motociclistiche, 

A Muzzaria del Turgnano si 
svolgerà pure una Pesca' di bene- 
ficenza e in serata sulla rive dello 
incantevole Muzzanella avrà luo- 
go una grande festa campestra 
Con illuminazione alla veneziana, 


Folla a Lignano 

Anche domenica Lignano ha se. 
gnato Îl tutto esaurito per la 
grande-folla che da ogni centro-è: 
convenuta,' nella, spiaggia, per tra 
scorrere un'incantevole Giornata 

fodere il refrigerlo delle acque 
Santo “sono stati ospiti gredli 
lissimi ‘i dqpolavoristi di Monte- 
reale Cellina che, arrivati nella 
mattinata; hanno trascorsa l'inte- 
ta giornata a Lignano visitando 
le nuove grandiose opere éreate 
dal Fascismo, . 

Tutti È dopolavoristi sono rima- 
sti entusiasti celle bellezze incom 
parabili della epiaggia friulana. 

. Coneerto 

In occasione del gran festival 
musicale di Por! che si 
è Soa doonte kiwi “JI loca- 
e olavoro ha collaborato 
la riuscita della festa 'oosnian 
re a Portogruaro «diversi ottimi 
elementi e la piattaforma. Per 
questo il quinti concerto della sta 
gione si è evolto in anticipo sa- 
batò sera In piazza Roma alla 
presenza d’un discreto pubblico. 

Tl programma è stato eseguito 
in maniera impeccabile e tutti i 
musicanti hanno dimostrato di a- 
ver acquistato un ottimo grado di 
capacità artistica e per questo, 
în unione al maestro A. ‘Bartoli 
ni, meritano it più vivo elogio, 
Tesseramento al P. N. F. 
«L'Ufficio amministrativo _ del 
Faso di Combattimento di Lati. 
sana avverte j fascisti che. anco- 
ra non fossero in regola che con 
îl 15 corrente scade 
RE 1 ritiro della tessera Anno 


La solita... 
Giovanni Anastasia fu 


e 
sa 


di 24 anni di-S. Michele Insciata | derare. 
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Anniversario fascista 

Ricerrendo ieri, 8 agosto, il 
diciottesimo annuale della fonda- 
zione del locale Fascio di Com. 
battimento dalla Casa del Fascio, 
per tutta la giornata, ha svento- 
lato il gagliardetto, all'ombra del 
quale lo squadrismo spilimiber 
ghese marciò. arditamente sulle 
vie della Rivoluzione, 


Alla Colonia 
La marchesa Denti di Piraino 
Pecile ha offerto alla Colonia clio. 
terapica «Principe di Piemonter 
abbondante frutta, che è stata 
distribuite ai coloni. 


L'ufficio degli agricoltori 


L'Ufficio zona dell'Unione Fasci. 
sta Agricoltori si è trasferito dal- 
la vecchia sede del pianoterra 
dell'ex Banca Cooperativa Man- 
damentale di viale-Barbacane, nei 
locali del Consorzio Agrario in 
via Cavour. 


Furto di pellami 


Dal magazzino del negoziante 
concittadino sig. Sebastiano Co- 
mis, ignoti ladri, hanno trafuga- 
to dieci pelli. grezze di vitello e 
quattro pelli egualmente grezze, 
per un valore di oltre duemile 
lire. il sig. Comis ha sporto de- 
nuncia al comando della Stazione 
dei Carabinieri. 


Beneficenza 
Alle Dame della Carità della Com 








ferenza di S. Vincenifo Heniio Già dé) cu 


ziale per l'anna 















“ {poteva acciuffare 1] ladro. Preci. 


CAMPOLONGO. nl To 
+ Corisimento del frutteti 
Il Commissario Prefettizio uv 
verie che il termine ultimo per la 
presentazione delle denuuele dei 


























fruticti sendo il 19 corrente, Maestri trasferiti ‘ zi, Fac RARE A 000) 101, 
" i ti ue k agricoli: dlita Nello, Morguzzi, .Fav|iro cena intento el lovoîo dei 
* Nell'Ente dì assistenza: © |, Col 1 oltebie si avranno nel gigna: solforitrico. Uno «Impero»; prosa del fomggio Alea 
Pecci vivi ‘aeli'à rd n: Si i Bernar" 1 oro] sir denza “della di i 
aaa Piaget pino doll ti treate Ri” di insegnanti Vilor Pacilico: Perselto: ‘posata por Arsa” de ‘ Pirepottò, Foa 
e ae in ostmno diverso do-| Smenta sia - fratta cou.monico d'argento per 12 | ferito “al pollice della mano de 
ato, prose Au iti 0 Callugirone  Miorini Anita du| persone; fumigilu., Nals, Gemona : [strgsdaun filo ‘di Serro, Ripone 
Mei atei E "auto estmntuato. È & penale (Vilinovu) a S Da [servizio pitt fur Sitia "900; faînielia l'va- fin! faftitrazione Femmine 
sì DEE bicie (ca, DIE -_ nes Y zio rÎ la ù n da su 
deliberato ii programa assisten-iigtani Galerine a o Soisio pr nt iena: Ie in È dornt die 


1938-39 che pro. 


I 12,990, l'agliument 


Dantete 





vede mina spesu di 


ARTEGNA — . è 
Pro Colonia elioterapica 
Lu Sovicia Idboclettriva Avtenio» 















‘capoluogo) — Pa. 
Antonietta da San 


se ha fatto pervenire. al, localo] puniele a Lordenons. 9 x 
Comarido G.LL. du sotama di tepeap ie a Pordenone. (enpolno» (1 
re 200 pro Colonia elioterapica. HI Nell'Ulficio delle peste 





Comando t..1.L. sentitamente pil 
grazia. 

La sig.na Erminia Buzzulini, 
insegnante, oltre ad avere pre 





Da oggi la ‘direzione dell 
io Di uate delle Imposte 






nie assunta , dal ‘’ nuovo 
























saggio umbro, coi classici brani 
musicali iniercalati ed--altre gu; 
siose scere, appassionerà ogni 
amante dell'arte. È 

Alla cittadinanza è. data una 
altra occasione di accoppiare lu 
tile ai dilettevole; facendo uria 
opera di bene e passando due ore 
di schietto buon umore. Arrive 
derci dunque tutti stasera al Ci 
nema. 

Mercato..seltimanale 
‘Oggi si svolge il secondo mer- 
cato settimanale del mese, Tutto 
permette di sperar= un folto con. 
corso di forestieri che animerà 
fino-a sera le piazze 0 le vis cit- 
tadine. È 


Con-i nitmeri 64) 38,'-19 ‘useiti 
sabato Seorsò percla ruota di Ve. 
‘nezia i sigg. “eav.: Giocondo Prati 
e Santina ‘Colusso” in' Giacobbi, 
‘entrambi dì Latisana, hanno vin 
to la bella” Soninia” 




































































vi 
Nella oronaca -di domenica 7 si 
corr fu data notizia del ritrova. 
mento «lella bicicletta della.:guari 
die: notturna Mario Merlin * che, 
‘dopo un notturno inseguimento, 


siamo che lo sconosciuto. autore 


lo di 50 anni di Casarsa della De- 


lizia, chie è stato trito in arre Stato Civile e 
isto e Condotto alle nostre carceri | Ecco il movimento della popo- 
lamentati. . lazione avvenuto nel Comune dia 


mai 
i 1. al 7 agosto, 

«Nati. vivi 3, uno dei..quali ap- 
Rprtenente ad altro Comune s— 
dorti 4, dei quali 3 Soparionenti 
ad altri Comuni — Matrimoni 
trascritti: nessuno. 


MORUZZOo 
Nelia Colonia elioterapica 


. @ioeo;finito male 

Il piccolo Giuseppe ero 
di Umberto di 2 anni residente 
nella frazione di Pertegada men- 
tra giocava nel cortile dell'abita- 
et fegua alla sua con altri 
ba ad un tratto-veniva cal- 
Pito-da;un-barattolo:di lattalan. 





zi 


ciato Der arla, Riportava una fe- 
rita «uiaribile in 8 giorni Sabato scorso giunse nella no- 


Infortunio sul lavoro 


Alessandro Martin. di- Giacomo 
di-24:anni di'Precenicen: mentre 
‘attendeva al lavoro sulla ‘trebbia 
trice: me} cortile dell'Amm, Bent 
Rustici dì Precenicco veniva feri: 
to al piede sinistro con wn °tri. 
dente di ferro. Dovette essere 
trasportato al nostro: ospedale 
ove ebbe le medicazioni del cnso. 
‘PRECENICCO . 

Visita alla Colonia 
ieri, senza preavviso, giunse nel. 
Ja nostra Colonie Elioterapica l' I 
spettore dott. Miani dirigente sani- 


[tario del Comando Federale ‘della 
Gil. Accompagnato dalle direttrice 


le geom Ezio Polino. Alccompa- 
gnato dal Segretario “del Fascio 
e della Direttrice sigriora Maria 
Bonanno, visitò minutamente il 
locale e si rese edotto dell’attrez: 
zatura e dei servizi relativi al 
funzionamento. È 

, Prima -di lasciare la, Colonia, 
l'Ispettore espresse il suo compia 
cimento per la regolarità e l'or- 
dine riscontrato. È 


zi 


di 











Diareo un primo elenco delle 
ciferte pro Colonia : 

co. Adel: Nievo in Gropplero, 
lire 100 — co Francesco Ezio 
Groppiero 100 .—— co. Lucieno del 
Torso 100 — co. a Nievo 50 — 
lus . Emi Campagnolo 20 
Ins. Regina Ruggeri 10 — cav 
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parroco di Campoformido 20, Luf 
E cavallo da Lauzzuna i, Pietro 
Cucignetio 10, Davide Spungaro 10, 
Maria Di Giusto 10, Munini Gug:iel- 
mo 10, Fiorina Di Giusto 10, Pleiro 
Minisint fu Alfonso Leonardo 
Birardo e famiglia 10, Guerrino Bi 
rarda de Ioia 15, Luigi Birardi 
dall'Amerie 15, Emilio "Tosolini © 
Tuigi Scagnetli e famiglia 10, sl 
gnera Zoratti Rosso 10, Eugenio 
Quarino, 

Inoltre sono pervenuti numerosi € 
ricchi doni îra ì quali primeggiano$ 
quel’o.di S.E. 1 Capo di Stato Mug: 
giore della Miilzia gen, Russo, nona 
penna slifografica in astuedio; ditta 
Riccardo Cas: Ospedaletto: copri 
ce e uma coperta 
io Lorenzoni, .Vrice- 
simo: servizio tè con astuccio, Noe: 
mi e Giusti po De! Angeli da Nomd: 
servizio per caffè per 6 persone; fra- 
telli Ot..#10 e Marco. Uliana: peo: 
na stilografica iutta d'oro; diltà 
Eeonarauzi: di Udine: penna’ stilo 

Attilio Di Bez: servizio: cafe 
Îè per 6 persone con astuccio; Ban- 
<a di S Daniele: libretto di rispar- 
min di iire 23: tomitaro promotore: 
due bielolette, un aratro, unà cu- 


moria della zia. 








CLAUT 
Un valoroso legionario 


reduce daîla Spagna 


Tutte le nutorità sono cunvenute 
nella Casa del Fascio per porgere 
Hl loro camerafe-co suiuto, assieme 
ni altri fascisti, al reduce della 
#- Ion di Spagna Adoelto Filiputti. 

Wi faseist Filiputti è una bolla Îl- 
gura di cittadino e di combattente. 
Egu porteciiiò ‘alla guerra 1915-18, 
Iu capo squadra nelle legioni Hibi- 
che dal 1925 al 1929. Dotato di una 
‘@rdente fede fascista, già squadri- 
sta col Fascio di Palmanova, si ar. 
tuolò volontario, per la guerra di 
Spagna, ove combattè sino al 19 a- 
do fune ferita 


re lo zona di operazioni, 
I Fascio di: Claut: ha - voluto .fe=| 
stesgiare questa: compat- 
tente e con i fascisti tutti, 1 alttadi» 
piconescenti 


mi sempre K 
nsittadini 

























e 
italbronta 









cina cconoinico e diversi atirozzi’ 




























Eugenio Nurduzzi: *s1 7 
completa per 6 persone, Luigi: Mau 
chetti S. Daniels. 
ti «cepe seta fantasin; 





vi ‘o conjileto - per liquori è; 
con 2 
|-stelvero- forma; di: 


persone perrving;, 
ii attrezzi agi 


vi 
cittadino Giovanni De Y 
gi, chie ‘jascia moglie ‘@ quattîo, te- 
neri bambini. IL De Monté, iscritto 
ai Fesci.It liani.all’estero, era rim. 
Ppatriato dall'Abstria, poco tempo’ 


‘a impressione, 


CIVIDALE 


Escursionisti. dell'opera. liazionale 
Dopolavoro in collaborazione “ed 
in unione ally-Sotieta "Alpina del 
C.A.I.-e la S.E.F. del Dopoltvoro | 


|| Mento in Val di Giaf con ii se 
guente programma; ‘ 


da Cividale; oiè 23 ariivo ù for: 
ni 
tendamento, pernottamento, 


Jazione; glia a amambicate Jhe 
re; ore 19 -cenà ‘e’ pernottamento, l TAZIONE Ziumeniani 
“Tamedi' 15; dre 5 sveglia e cold [le Ri i meniari 


za, del torpedone.da Forni di So 


stra, Colonis, l'ISpettore Federa- (194, 0" arriva a Cividale alle ore 


soci e lire 40 ‘per i.non Soci; 
scrizioni sono aperte fino a giove- 


giunto il numero dei posti dispo. 
Nibili; si riCevono del.sig. Vitto- 
ria Pellegrini press i 
Friulana di Consù 






compianta signora Eugenia 


ciatt, Cesare Pace, dott, Fausto 

















gi, di $2.ahni da Moliltacco; n 























roce di.guerra. 
in.questi.giorni è pervenuta il 
concittadino: Pltg: Scudetti* iti c, 
‘rino, la croce roJmerlto di:guer; 
ep aver partecipato alla Long, 
Sta dell'Impero; n i 
4AI: legionari 
lazioni, 








2 vestiti dorina: 
Florfiig: Que 
(Luigi Liz 
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patio 0 Alfredo Furlan 


la- tavolo; 





; orologi: 















pezzi; conte; Roberii dt: 
mnaggio. 
er 6 






Inoltre molti servizi pi 
diquori, 





‘e 12 Dr 
caffè, mol Crece di guerra 


I° Ministero "dell'Afrita ” Ciaifan;, 





[coli -e -oggettiutili: 
























































A Tolmino, ove. trovavasi -al.. la. 
‘oro, è decèduto'per servizio, il con 
onte di. Lui- 


ra per-istato servizio di'turno alla Colo-|}Proewatore capo sig. Ettore San | dì ernamento e un:centinalo di bot., o duoreto; «Na», e 
Im. {nia ia offerto agli ssi un ce-{ iN, proveniente di Ba Pole. jiiglie in sorte, 50 conigli 6,100 polli. Mo FE RIO] CAlegia 
* stosdì frutta, “> « ‘a! Jsine, Porgiîmo il benvenuto , all |. — AT i 
distinto funzionario, ; | 0 A" 1. |Grinovero fu" Donienicò” a ‘Org È 
Spettacolo benefico RAGOGNA siti [ria ohe huspartecipato a tutta ii ’ 
t Ci Ciconi © . ; Affermazioni” ‘| campagna; dell'A.Od-ed ora lag 
ni Cinema ticoni -Al ‘camerata dr, Adolfo-Baltistig fu [1 abalé-oporaio nelle: Terre:dell | 

Quest sera: la __ direzione del! nomeo,i-specializzatosi in° pediatria, | P® multi - 
' Cinema F:etro «T. Ciconi», di|vice segretario ‘politico; del ‘nostro riaovero. 1l-memon 1 

la propria bicìiclelta anni accordo ol Comando. ;» Offri- | Fascio, ha' vinto; elessificandosi P) ‘ati ai Premariaceg, 

Dlaga déila|1a 24 altre mell'officina ‘di' Auto. [rà al publico di San Daniele ‘mo su 165 concorrenti, il concorsi t 
nio Paschini in Via:*Sottopovolo, | Uno; spettacolo straordinario, a |per Brescia‘ Vivissime cofgri 1 
doveva con sua sorpresa consta. [beneficio della Colonia solare e | tu}azioni. e Soleto del a 
tare che îl velocipedo era storm. {che mon mancherà di- ottenere il |: — .*. ELLA telo del Signore: dolo lunga el’ 7 
parso. . È ST brillante risultato della serata | Francesco Pidutti fu Giacomo, déel- Lee alati per ai pela i 

Il furto è stato denuiiiato, benefica svoltasi or è un mese. |1a frazione”di Pignano; è stato per fat d l'Ospedale; Civile d Î 
‘fantasiosi | ciclistiche, Corse sui Sacchi, al-| Oltre.ad un interessante. -. film {meriti eccezionali, promosso mare. | » h ; 
Le ‘hero della, cuccagna ed una gran. |n Luce» sarà proiettato .il capo. | sciallo nella R, JAéronnutica, Al bra- NI , 
de festa, de;ballo, u Ù Lavare « pinalca in Dara, »” picco vo giovane telicitazioni,' ; veli 4 
- ilo alita ni insegni fili vivaci ed allegra: battute e chef . -= betunio A Ù ag Ln n 
14 mila: lire vinte al lotto {cole magnifiche visioni del: pae Infortunio mortale î va È È 



























La notizia ha destato in paese vi. 





Alla moglie ‘e bambini le nostre 
iù sentite ‘condoglianze. le ore ‘16,: partendò : dall’:Ospedale 
Givile. Dopo" le ‘eseguier là salm 
proéeguità Der S.; Vito" al Taglia 
mento. per ésbere’ tumulata - nella 
fomba di famiglia. :. 5‘ 
. Non fiori ma.opere di-bene. 
UDINE, . 2, agosto..1988-XVI. 











Ferragosto ‘in montagna 
Per i giorni: 14 e 15 il'Gruppo 








i Udine organizza un attenda 


Sabalo 13.0r8 20.30" paritaza 
{di Sopra; ore 24 arrivo all'at- 


Domenica 14 ore.5 sveglia e'co- 











ione, gite libere; oie 17 -purtei- in ogni nàs0 integiate con 


-FOS 
DI € 








La squota di viaggio; due cola- 
ioni e una cena è di lire 35 per i 
le i- 










li e si chiuddono-non appena, rag- 





io Cooperativa 









fiere, a. ‘migliorare 
ganisino' ‘animale. Gli Gilove. 
tori di Hestiame devoa0 3, 






Pro Ente di Assistenza 
Offerte ‘pervenùte’ all'E.C.A,: 
Paussa Mario di Antonio lire 
Cargnello Renzo ‘di “Augusto 














Per onoraîe ‘li memorig della 
» 

hetto, ved. Zoppellari di Esi 

rof. comm, Francesco Accordini. 






FOSFATO 
DI ‘CALGIO 
PRECIPITAT 





















































insegnante Nella Tomasetti, vi Pinvat ri A H 
minufemente il locale e gli impian- Divo ITA IRIS] Colò, ‘e dott, Giovanni Tarantini, . Sor 
ti rendendosi edotto della attrezza” le consort: hanno offerta giocat- hanno versato; ‘compiesthve; Ure dirertamnenità, pronfamento e to: horai 
il termine [tura e dei servizi relativi. Prima di |€_C TERE 100, 5 v i rolan 
il termine | lasciare fl.« Nido di sole» il gerar- [teli par un valore di Jire 30. Infortuni ale al gi 
cè esprèsse ai preposti îl suo vivis-| Il Segretario del Fascio senti- s ; PS {urlo 
simo compiacimento per l'ottimo fun {temente ringrazia i generosi obla | Una distorsione muscolare lom- È Cond 

zionamento della Colonia .che, sotto | tori. bo sacrale destra riportava l'al-{f , MONTECATINI 
Natale [ogni rapporto, nulta lascia a dest-|,, tro giorno Moperaio Mario Pit. ” VE) 

COLLOREDO a fu Domenica di 45 anni, men Soc_ Generale par l'Industria È 
i re con altro compagno era la Mineraria e Chimica 
Per la pesca di Caporiaecoltento a Sotievare da un canale MILANO” Per 
I Comitato per ia Pesca di bene-|UNa gro: pietra, Ne avrà per i 4 i 
$1s. ticenza della frazione di Caporiacco | 10 giorni, È Via Pringipo Umberto, 18 SoIaDI 
a p 1 Fi om f e È E @ comunica il secondo elenco velie off -- G. Baitista Lanzuiti di Lui. Agli a 
i o Forte in denaro: ollorte 
1 ” bi E Severino Perelio di Alfonso, legio- Al; 
to: Hre 10 ing. Antonio Tracanelli | nerio di Spagna, lire 100; sig.na LI Biane! 
in memoria de) sig. Janich, Jire 10|N& Gaspariu. di Tricesino, 39; Po- tore C 
la signora Ottilia Comis, lire 10 Ja f destà | Coltore ‘o, 50; Fratelîr Bi- Bressi 
signora Afina Gaspardo e sire 10|!he: di Milano 3, Foscio femmini famigli 
la signora Uisella Toso in memo-|i0 di Colloredo 10 don Eulogio $.) Dro 
ria della, signora Lu.rezia unrgiu-| Padini, vicario di Cormone, 15; (10 rini L 
lo. lire 50 le famiglie Giacamini € uutuzzo è, Elisa Ovan e fi nachie 
Belti in meinoria delta loro cara Sant e figli 10, Albino motti 1 
nelunta Lucrezia Gargiulo. Lu si nisini Enrico 28, ra. 

anorina. Les Patriguani ha offerto trebbiaizice 15. Sana: 
alia stessa istituzione 10 ju me- | Germeni= quattro compaesui Appenc 
isaon 
















le specialità alimentori, squisite ed 
inconfondibili che non debbono mal man. 
care in asssuna cucino e su nessuna mensa: 


SUGÒRO norinalo 0 
SUGÒRO confunghi 


Ognuno. di. questi prodalli non è soltanio una 
salsa squisiiczonie preparata. ma é un condimento 
«completo e pronio. “14 


‘uSUGÒORO 


voi potete non sole * 
condire subito qual: 
sioni pietanza. brodo,' 
minestra, ece. rac polete”. 
voltare coniinuamente kr 
vostra alimenlozione dani» 
da alle sicsse vivande 
p Qbituali ua quato asmprà 
nuoro @ delizioso. 


900, 200, ALTA 
‘nazica 








































< 1 PORORN RE ERISÙI 


L albo i della glori 







Caduti in A. O. I in 


operazioni 
' ROMA, ® 


ali, soldati “ ca 


RA Sun. nelnA. O. 
Pole tnO N serazioni di polizia del 
E Musto linicnte lo svolgimen.. 
‘to di ricognizioni, ca operazioni 


di polizia, Ji Ù - 
i Camicie nere, S.T. mo. 
ciale è du ole mate Paone 


fili Teo 
Ioni ST Mfinocchia Raffaele 


è Feancesco (Benevento); Csq. Ca- 
mi de nere Cidintorucci Ferdinando 
fu Francesco: Camicie nora: 
ne angelo di vntonio, Parella Sa- 
dato ai urovanni Battista. 

Morti in seguito ‘è ferite, += Puré 
durante lo svolgimento della rico» 
gnizioni ed operazioni predette s0. 
no morti in seguito a ferite riporta» 
te in scontri con ribelli, due uffin 
ciali è una Camicia nera: ST, fan- 


un sottuffi» f. 


Simo |. 


di polizia 


gricola, Il tutto iroverà una carat 
teristica ® suggestiva ambientazio- 
na allo scopo di non trascurare nes- 
un elemento’ propagandistico, atto 
a suscitare grandissimo interesse 
negli’ ambienti. teonì-|' agricoli, co- 
me nel'a massa degli agricoltori © 
fu pubblico in genere, 


eee 

L'autarchia 
Il primo convegno a Venezia 
presieduto da S. E. Badoglio . 

Ò ‘0.0 + VENEZIA, D. 
Si è riunito, sotto }a presidenza 
del conte Volpi, ìl Comitato esecu-| 
tivo del primo Convegno per. lo Svi- 
luppo della sperimentazione al finì 
della autarchia industriale, che ha 
definitivamente fissata la data del 
convegno. Ùl 26 settembre. sì’ riuni- 
ranno contemporaneamente le: sedi. 








| Amarezza francese 


net la «diserzione» belga 
È * PARIGI: 2, 


Alcuni giornali riproducono o cum- 
mentenò con amarezza una comi 
spondenza inviata da Brussollo. all 
un giornale di provincia francese 
sul nuovo orientamento milltare dial 
Belgio, Da questa corrispondenza e- 
mergono falli ed elementi ritenuti, 
‘preoccupanti per lo sviluppo dei 
rapporti frunco-belgi. Giù da tem. 
po l'evoluzione di questi rapporti 
è stata oggetto di apprensione nei 
circoli politici e giornalistici pari». 
gini, 1 . 1 nuove precisazioni di 
Brussell: conferiscono, al problema 
uno spiccato carattere di attualità. 
Nella p.esente corrispondenza sl 
osserva che tutte le manovre del. 
Peseroito belga da quattro mesi & 
questa pa“ic si svolgono aila fron: 
tiera francese esattamente coma se 
sì trattasse di doversi. opporre | Un 
giorno ad una marcia-in avanti del- 











to trup, di Francia. D'altra parto 
la costruzione di fortificazioni ‘du 
siate a, “ompliotare: ii sistonn ‘di 
fonsivo.m;: soltore di Liegt è slute 
ato att è ‘Per contro, Rol 
la parto frincosa cho von: 





gono; pres, precauzioni militari La 


irafornità ‘s‘armi franco-bolga non 
6. più che ui Jontutio Vico 
*iccento Inaugurazione” del 





monumeztò innalzato alli memoria, 


" roldulo francese caduto nél Bal- 
glo. ‘ha pruvecato. commenti ‘nel 
quali ze, stpto detlo ch©: commema. 
nazioni de, gonero lion sor oggi 
più incoregginie chalie antoritu bol. 
ge, Infino si rileva cho Li pusso Tal. 
to dal Governo francese w livuasete 
le nl niarzo scorso uliv scopo di 
ottenore wu. eventuale libero pas. 
sagglo: a «ruppe francest. marcel» 
ti In soccorso della: Cecoslovachin 
incontro. In più giuclale uccoglimi- 
za nea capfiale. belga, Surchhe 
Gtato. ar. i questo passo fruncose è 
determine < sì nuovo orientamento 
‘milltate belga. ti 








= 








Filmi stranieri 








| nuova del 


se PARIGI: 4. 
«I coridetto. « lunedì uoro» di l'a 






stevizi rimangono ; 
hi cupitale 1 aspet 

a pro? 
del consigliere nu 






uti 1 
di 








vocale da paris 
nicipiaie LEide una violenta prote! 
stre Imuleszzuta al prefetto di polizia È 
nella « tile sono csaminate: ie ne- 
fasle nseguenze della sospensio; 
ne della vita economica parigina in 
que! giorro. Il consigliere riseva co- 
I lunedì, la popolazione an | 
sapvia dove fare i propri acquisii e 
sortalinea come la vita economica 
‘di pu sia destiuata 














subire una.j 
catastrofe, in aggiunta è quel. 
det fronte po- 


asti 
la che la demagogi: 
porre le ha inîi 








o. 





Francia continua a Sar luogo .& 
Spiucevoli sorprese, Centinaia di 
migliaia di viaggiatori che circola. 


(CRONACHE: FRONTE: POPOLARE 





ist; ctoè il-giorno della seni _7i01S che Javòra: per 


{delle stesso. Lvecchi - difgorbi 


a i 
Frattanto il rincaro, della vita in 
























unedì nero», 





a parigi 


uu 





Da olre un'inese cli Foa 0) 
mu af una importante, oftetna: di; 1 
ora: per: lu d{topg’inazi 

unite sono, in ‘jaciapero.; Il, 
decise, sin, dal pripcipio del ;\c0nf 
du requisizione ‘ delle stabhriche; 
ma, avondo lascigto alla lireziolie!. 
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Mai 

























eli 







annesiranze sì riffutavang di, ripr SEA N sia Ls 
dere. li luvoro, Per motiorò Alne ei; ;.. SPOSO & 61 anni 
questa paralisi industria;e Moni nio Lt HLONDBA, 9, 
nistro della guerra ha;; or logiso | Lu notizia apparse, ] 
di espropriare la: offichie.e, di.farla 'pibriati del rina ici icon 
gestire. interamente ; per DTODIÌO! dol ‘dott. Haewléit._Jonson: dia. 
conto. ; È ;$ ‘di Canterbury, stola ap. 
, nf “ DESD dn_alcurii; arabienti 
Francia atea [fio avo sano co un 
Ro i inoma, È [eden 16 pese “di futti. Quelli:Am. 
è. a Corrispondonsu» Inforitu’che,[MIChi, o grado: la Paurose, 





° prot: ‘Le ‘Bras, docente della SÒ 
bona, ‘ha ‘conipiuto. un'accurata’ il 
chiesta ‘sull'opera devastatnice ‘dé 
ta- coscienza e dello Spirito cristia» 
no inf i per effetto della £ 









{II seniore Bernardinis 
be: gli ‘ulficiali della. Gil” 


oidini. del, seniore Bernardisds, 20 
Istruttori della :Gil, Il. gruppò de, 
gli sutticioli, ospiti di ‘un'organjze 
sazlino, lorale» delli. «Strajatzariy 


la gioventu . romano, «sl; tratte 


doll organizzazion 
meno, | -'s a TI 


iL Vè Inal: 
illeognite, della, 
ni 
ld 

fonson' che era giunto: a'farsi 
si "I prendere. .sul serio! te 





giunti in Romanic' |’ 
Rie BUCAREST, 9, 
ifSono. giunil a Buedret,, "1 


ie accoglie: sotto .le-.sue: insegne 


‘1, n Romania due settimane ci, 
- visitando. diversi.:. Campeggi 
‘glovantli 10. 








il fiero :diacono 


bo o 

















situazione ‘inter. 
Perso ‘comple. 
umore, Il dott, 





gionale | don, si 
amento, il'.buon, 


ebbe ‘a; créar. 














cì sezioni, in cui il convegno è sud- 
diviso. Il giorno 27 si avrà la assem 
Dlea generale a classi riunite, sot- 
to la presidenza di S. E. Badoglio, 
presiderite del, Gonsiglio ‘nazionale 







terla Briglia Romolo di Onorato, 
Papini Filiberto di. Armando, Cami 
ciu nera Ragazzi Alfredo di Achille. 

Morti. per cause di servizio e nîa-| 


si una cerla notorietà 'specialmen, 
ie nei mielanconici club delle ‘iste. 
Fiche zitelle londinesi: e dei -loro 
i, ourante le: campagna etio. 


no fre la capitale e Ja sua perife- 
ria si sono visti aumentare improv- 
visamente e notevolmente Ja tavif- 
“fa dei lor» abbonamenti. 


alla Mostra del cinéma 
|<’. Ricevimento: di S, E.-Aifieri 


Ja lalca ufficiale.-Le cifre sorio’ ve- 
tamente «impressionanti e merito- 
rebbero di'essere attentamente ‘giu | 
diate da qualche giornale cattolico |€ 





,llò, stesso periodo di tam 





Mattie, — nel Gons 
4 8 izio | delle ricerche; il giorno 28 settem- LORA se, OTTICO E 
po sono morti per cause di servizio | delle ricerche; D A i i | NI "i francese. che continua ad occupar-|picé,' scagliandosi, violentemente 
dale quo uil, an sottuti- | bro infilo ci avrà la visita di Enti «al delegati:di dicioito.INazioni to di Marsiglia da Porte di QUai OI-|51*un po’ troppo dele coso dì Dar puro 1 ndosi,. violente inte 
ciale, s 3; vallé i = e mu uali,e le enorràì perdite finanzia-| altrui, spesso dimenticando quelle a 'egizione i 
micio nere: Maggiore di cavalla Lenno, Epnanziato dint . , * VENEZIA, 19. |berg, Geoigo. Alexander, Leo'Sle-|Fi& che sono conseguenza, hanno in- vi i Loion Nal oehio quelle 1a La ea gie 
Auati ingeto fu Sante Solo dimo | geniizazioni Industriali di categorie | Il ministro della Cultura popo-fzak — = © © ° dotto il senatore Roux Freysineng,| Saint, Sulpice-de-Champs, in undici one. Ora la noti 
Palomba ao A ì I £ lare on. Alfieri, Scopo. di-in-| Una celebre céntante; Madda- | Presidente della. commissione, d'Al-| parrocchiè ‘on: 55 mila abitanti ap-|zia dél matrimonio ha: ‘alquanto 


o. Camicia nero Contini Retro di 
Sitlonio, cap. magg, granatieri Pio 


coli Giucohbo di si angel eri Mari no il proprio. vivo interesse per la [alla mosua e di facilitar ‘ol padre, rito) ipo molti as 
alpini Focchesato ‘«Ingeto di prio. VAVI À : ra © € ‘e unaico RcEE "a ilin ‘di IN |!9 di cose che segna la decadenza] fessa e. comiunica”e solo 28 donn ; si 

magg. genio Ravida Giu-|ricerca scientifica, intesa come coei-|prese, ui contatto con: tutti coloro |ui nelk piccola: città natia ‘di IN pali on Riti hi A o 28 donne. {no siranp ché a..61 anni suonat 
no co mano ve È an migen, in--occasione’ del grsinde | del orto a: Marsiglia., Dopo. avetefNe! cantone Ferrière (Dipartimento (‘egli prenda la risoluzi tes 


e fu Antonio, se 
STE Giampietro Qutevto di Ber 









CC, BR. O strumento | L a ale ch Aa 

vatdino, Reginato Riccardo di Gio-|puisione delle ettività industriali. | [ad una gita in marea bordo del. {setto il patronato 'del ‘Princip» | gate perdute fn conseguenza del ri:|_ x sd nizismo Jo phi ki 
arto siero Sergio Satalare | piero." "lle Mpiotato efralteseo Mood |regname, dccità * da» tuti con [dito Prdute in conseguza del ni. Non è dunque solo 1 naziemp.Jo ela signorine, Nowell Marg F 
di Siuseppe, urtigliere Galassi Giu I riti gorizianini» delia Società Adriatica di na- [grande cortesia “e riconosciuta | durànte Îa notte ed i giorni festivi, | scuola laica francese, oggi, come ie-|che a chi cri ha Bento: eh afferma 
seppe di Sabatino; genieri; OWviero |" “ da *° |vigazione una folla di circa 200 {dallo zio Franz von Schwariz, $1|1à protesta rileva che il traffico dilri mancipia assoluta della . setla, |fomaro soia a Go neiglato di ti. 
persone, tra cui oltre alle. princi- [riconcilia col padre e-toma in fu- | Mersiglia subisce ima grave contra-|non è proprio nulla di meglio. Ma | aie, SU Maid berazione, nre: 


Nigro Francesco; lAutierì: 
Sacco Angelo; solda- 
Cotlura = Satvatore, 


Cammi 


Gatto Antoni 





ti ussistenzi 
Susanna Gini 


; soldato sanità Ag0- Istituto, li direttore generale del- i è indiffer 
dit Casi ne Fiore | Lp gl 20 scie difetta ig | MA, cu AI Da Ele io [ST cento, caso | qua, pon, dei rai, mene io, cos del quale dall 
st o) DI al el 22° anni: i ù e i delegati 24 le ér: na- l'l’intervento militare. Îl «nazismo » è «tedesco a, ipa dora n Ì 
a nera scelta: Comuszi . niversario del “ ti celle [in scibene médre: Disgustala, i: Mir eneaiamo a (ac ledesdto puoi precedenti, non È lecito du 





seppe; Ca u 
Secondo fu Luigi (Lestiaze); Cami- 
cie nere; Conti Clemente, Aocano 
beonardo, Angelini Umberto, Lon 
dardi Tu! Pelitti Domenico, Sal- 











Enti scientifici € culturali, e nume 
Tosissime ‘aziende industriali anche 
médie e piccole, le quali dimostra. 


ficîiente di sviluppo delle strutture 
produttive, e come strumento di pro 


per la redenzione 
La «Coppa del Duca d' Aosta » 
all'aviatore Antonio Vaclago 


la redenzione di Gorizia .è stata 
salutata da 10 salve di cannone 
sparate dagli spalti del Castello, 
I ritì celebrativi di questa secon. 
Ra giornain cnusresi nella set. 





Contratsi con i vari membri delle 
delegazioni estere partecipanti 


che svolgono attività nel mondo 
cinematogratico, . ha: invitato oggi 


Pali autorità e gerarchie Provin- 
ciali, erano il presidente © dello 


18 Nazioni partecipanti al, festi. 
val.cinematografico, nonchè atto 
Ti e attrici del mondo internazio 
nale ginematogratico, produttori, 
Vegisli, giornalisti è Willa rappre 


lena dall'Orta, fuggita da casu Ìl, 


e questione 


esguito ud una, g 











festival musicale chie ‘vi si ‘tiene 






‘miglia. Dopo. qualche giorno in- 
contra il banchie ron Keller, 
uno degli uomini ricchi della 





decide di partire immediatamien-| 


te. Un buon. amico, Langenberg, 


la induce a rimanere, Il padre 


di ici, durante un colloquio con 


la verita 


| geria, ad inviare @l Presidente del 
Consiglio. una lettera aperta di pro- 
testa, contro questa intolîerabile sta- 











ricordato che centinaia di migli 
di ceste di merci deperibili sono -an- 


zione, Il senatore invita il Presiden- 
fe, del Consiglio a mettere fine ‘di 


i 
Lo scanialoso sabotaggio del 
urgenza a questa situazione = 















pena ‘un, quarto di ‘ bambini sono 
stat: battezzati. Sui 1500 abitanti di 
tre parrotchie, ‘nessun ' nono .sì col- 


Loiret} su 9.892 abifanti fanno Ja;Co- 


muniòne pasquale’ soltanto 











per gli «equanimi» fogli cattolici: 
francesi la scuola laica e l'ateis$mo 
ufficiale francese è «francese» è 


scosso Ia rèputazione del ‘batta. 
gliero. diacono, poichè' anche le 
sue più fedeli ammiratrici trova. 


gliersì una sposa che non: ne ha 
ancora una trentina è precisamen 


l’annuneio del 
Îl malfuro diacono ‘ha. risposto 



























suo’ matrimonio, 








Pioggia aurea 
su un muratore 















von Keller, apprende 
sulla, relazione. Temendo che 1a 
‘notizia, divulgata, compro-| 
mettere l'onore de famiglia e! 
l'avvenire, della figliuola minore, 


Dal 2. al 91 luglio 1988 XVI i ca- 


gatore Pi sentanzg dei cine-guf d’Italia 
Facevano gli onori di Casa il mi 
nistro Alfieri, il Prefetto e il pre. 


sidente della Società di Naviga 


ASSISI, & 
Mentre due muratori erano in: 
tenti al layoro nel convento di 
San Francesco, uno di essi, sfon 


tilmana goriziana ei sono aperti 
con una messa in suffragio cele- 
brata nel tempiò del S, Cuore al- 
la presenza della medaglia d'oro 


Arabia in fermento 






urante lo svolgimento di rico- 
piviori di operazioni dì polizia so- 
‘no cinque. I morti în seguito a fe 





3 e 25 4 morti per qause di ser 
dizto e malattie. Totale 33, 
* fia) tre ottobre 1935 XMI al Sl lu- 
glio 1998 XVI i caduti in combatti» 
mento sono 1555, i morti in seguito 
a ferite 197 6 96 e dispersi, Totale 

7. 

ia primo gennaio 1995 XIII al 31 
luglio 1938 XVI i mosti per cause di 
servizio e malattie sono 2680. 

*rotale generale delle perdite dal 1 
senneio 195 XII al SÌ luglio 1998 
XVI, 167. 

Le Satme gloriose sono state reli- 
giosamente sepolte nei cimiteri mi 
Titari dell'*. O. T. La notizia della 
muste è stata comunicata dal Mini 
stero della Guerra è dal Comando 
Geperele della M.v.S.N. alle fami- 
giie de. Caduti, accompagnata con 


parole di cordoglio @ di simpatia. 


Politica coloniale 


a difesa della razza 
. BELGRADU, 9. _ 

La campagna per Îl razziemo 1 
taliano continua ad occupare un 
posio itaporianie Nella SAMpa 
jugoslava. 1 giornali hanno Dies 
50 in rilievo le prime uusure adot 
sac dal Gove e dal  Fartito 








gi un artico» 
‘a l'altro che J& 
razzisia SÌ 
Gru fatta senure In ltasia gia La 


aVreme, puublica vg 
lo 1 cui è detto 
Necess.iu Gellu legge 





emyu come Conseguenza 


Baruzzi che 22 anni orsono per 
Primo inalberò il tricolore sulla 
‘ittà Santa, le gerarchie provin» 
cislì e le organizzazioni combat. 
tentistiche e del Partito, Anche 
le forze produitive della provin- 
cia hanno avuto nella ricorrenza 
la loro esaltazione attraverso le 
numerose rassegne allestite ai 
giardini pubblici ed in vari punti 

lella città a cura degli enti cit- 
tadini e delle organizzazioni sin- 
dacali. Ne) ridotto del teatro Ver- 
di è etata inaugurata la mostra 
nazionale d’arte organizzata 
dall’unione professionisti ed ar- 
tisti la quale raccoglie 53 sogget- 
ti di guerra. Mentre si inaugura- 
vano l» varie rassegne all’areo- 


porto, giungevano i piloti civili 
partecipanti all’avio raduno or- 


ganizzato dalla sezione locale 
della Runa, Prima di atterrare 
essi hanno sorvolato l'Isonzo e il 
Podgora, lasciando cadere fron- 
de di alloro e messaggi suì mo- 
numento dedicato ai Caduti. 

In piazza Battisti è seguita nel 
pomeriggio la benedizione degli 
autoveicoli e la consegna del ga- 
gliardetto offerto dalla federazio- 
ne dei Fasci di combattimento 
agli autieri in congedo. Il prin- 
cipe arcivescovo ed' il segretario 
federale hanno pronunciato nobi- 
li pe le di auspicio. 

In sereta si è svolta una ori 
ginale competizione automobili. 
stica ed una suggistiva festa al 
castello, mentre le quote circo- 





zione Adriatica sen, Cini. 

E” stata servita agli intervenuti 
una colazione allieiata dall’orche 
strina di bordo. Durante la gi 
pretrattasi dalle 12 alle 16 e che è 
state, molto gradita è regnata tra 
i ecipanti la, più viva cordia- 





svolta la seconda. giornata della 
VI» Mostra internazionale del Ci- 
nema. Alie ‘ore 16 sì sono proiet- 
tati: In the land of the red Blan- 
ket (Unione Sudafricena). Pro- 
duzione « African film Production 
Sta», quindi Panensfoi (Ceco- 
slovacchia). Produzione Otokar 
Vavra e infine Balga, pampas of 
Mongolie (Giappone). Produzio- 
ne Compagnia manciuriana, 

Alla ‘sera alle 21.45: The River 
{Stati Uniti). Pradnzione Farm 
Security Administration, Meimot 
(Germania) Produzione Fraelich, 
The brave little Taylor, cartone 
di Walt Disnevf (Stati Uniti). _ 

Ecco le trame delle due prin- 
cipali produzioni: 

« Verginità » 

Verginita (Panenstoi) Cecosio 
vecchia, Regia Ofokar Vaura, in 
terpreti principali; Lida Baarova, 
Dina Mondiova, Yaroslav Brà- 
cha, Ladisiaw Bì 

Hana, una bella fanciulla, pur 
vivendo in un ambiente equivoco 
d'una grande città, ha saputo 
conservare intatta la sua inito- 








fidanzata coi. tenente Wendlow- 
sky, scongiura Maddalena ii spo 


ita, | sare von Keller, Maddalena ri. 


fiuta, noù volendo unirsi con un 

uomo ché disprezza... 
Improvvisamente giùnge l'ami- 

co Langenberg con la notizia che 


Dì fronte al grande pubblico von Keller, nel momento di veni. 
delle autorità e cosmopolita, si è[te arrestàio 


in seguito ad una 
grossa trufiz. homesso fine ai 
suoi giorni Maddalena può ritro 
vara la, paca è la speranza in u- 
va' felicità. 

Ne l'uno nè l'altro dei dus fil. 
Imi dice cose tropp: nuove sia per 
it soggetto come per l'esecuzione 
Essi sono stati tuttavia atienta- 
mente seguiti e il film, tedox 
ammirato per la tecnica perfettà 
— Vivo successo ha segnato il 
muovo cartone animata di Walt 


Disney. 
Filmi italiani 

Domani, mercoledi: pomeriggio 
«I pulcini di momma Car 
(£tati Uniti d'America), ispirato 
a un romanzo di k. Douglas WNig 
gin; sera; «Il giocatora di sca 
chi» (Francia), di Dreville, cou 
Francoîse. Rostv e Conrad Veidt 

Sulle prossime visioni di filmi 
italiani si apprende che la «Ge 
neralcine », proseguendo ne] suo, 
brillante cammina ascelisionale 
sotto l'abile guida «el comm. 
Proia sarà presente anche questo 
anno alla Mostra Internazionale 
di Venezia con filmi della miglio 
re produzione nazionale che si è 















‘ per la Palestina - 


: CAIRO, 9. 
L'«Abram» riporia. ia protesta 
del marocchino Mohamed* ei ara- 
ur Alalami i) quale rileva ia as- 
surdila delle accuse francesi se- 
condo cui i marocchini sarebbero 
istiguii e manovrati da Potenze 
straniere. 
wienzogne 


«Da anni — dice la protesta — 
ogni qualvolta il Marocco chiede 
l'indipendenza o la soppressione 
di qualche privifegio, viene accu- 
ato di essere Sobillato da Ioten- 
. Ultimamente la Fran. 
avuto Îl coi io di far di- 
femarare da un'auo:.ià religiosa 
msupurn gilia cue ua cosutuzione GI 
piurtiti politici nel Marocco è con. 
trarla all'Islam. Il provvedimen- 
to uello scioglimento del fronte | 
nazionale, siguilo a tale dichia- 
razione, è stalo revocato soltanio 
ber l'intervento di una delegazio- 
ne marocchina subito recatasi a 
Parigi. Funzionari Irateesi stan- 
no ora vendicandosi della ‘mPosti- 
tuzione «del fronte nazionale, mal- 
trattando le popolazioni. La 
Francia nel Marocco cerca di pro 
vocare gli arabi in tutti j modi». 
La protesta termina’ dicendo 
che, nonostarite i capi glanio stati 


si 
2 














La rivolta nel Marocco francese » Il tentativo 
di MacDonald. e 1’ unione dei Paesi ‘islamici 


Gli armamenti egiziani 


ranno nella corrente ' sessione 
pariuineniare, un progeito di Jeg- 
ge suì reclutamento. 


di' leva a tutti i cittadini egiziani 
e fissa in due anni la durata del 
servizio militare, Con. lapplicn- 
zione della nuuva legge, il coniin- 
gente di leva di ogni ‘classe si ele- {{ 
Verà a centomila Uomini. 


Un conflifto 


nel Messico 


MESSICO, 9. 
do informazioni degne di fe. |.. 
de, dopo un lungo inseguimento, le 
truppe federali sarebbero rIusclie ad 
accerchiare un gruppo di cedi}listi J 
nello Stato di San°Luis Potosi. 

Nel lungo combattimento che ne è 
seguito, i ribelli hanno lasciato sul 
terreno parecchi morti, fra i quali 
uno degli uomini di fiducia di Ce- 
di!lo, certo lAdeiaido Barron.’ 

Le truppe federali rimangono in 
permanenza nello Stato di San Luis 
ove prosedono a un'opera di rastuel. 
lamento tentando di impadronirsi 
dello stesse Cedilio; ma fino ad ora 
tutti gli sforzi sono stati veni e fl 
capo dei ribelli riesce sempre a te- 
nere in scacco i federali, sfruttando 
le difficoltà del terreno e specialmen 
te la foresta vergine, 








si 


Ci 
ùu 


dando un muro, veniva investito 
ia una pio; 
Il muratore 
fadbio. del pa 
acolo del pavimento ‘della’ stan 
n - sì tratta, della, cella di un 
rate — coperto di monete d'oro, 
Il Padre custode oo 
vi 7 ‘ obblighi |5Ccorso, constatava 
Il progetto estende gli obblighi | monete ' risalenti al tempo di Né 
poleono I. 


muovamente fatto convergere l'at. 
tenzione suî molti tesori che la 


roti nel Convento al tempo della 
invasione francese, all'inizio der 
Fecolo «scorse, : 

Su alcuni candelabri d'oro, mas 
siccio, che dovrelihero. essere na- 


seranno fa: 


l'attore Cornelius 


dichiarava di destinare tutte 


ggia di monete d'oro, 
rimaneva interdetia 
meravigliozo spet 


di un 





del Convento, 
trattarsi di 


L'avvenuta ritrovamento ha 


radiziono vuole, siano stati mu- 


Si hanno tra l’altro indicazioni 


osti nel vano di qualche 3 

q nuro. 
prevede che accurate indagi: 
tte per portare 
Uce questo tesoro, 


e _— 


l’ultima beffa 


di un bizzarro attore 
NEW YORK, 9 

Giorni or sono cessò di vivere 
Donnely, Ja. 
nlanto un testamento nel quale 
‘Ue sostanze alla «società di Dini 
0 soccorso fra gli artisti di 
Cutro n 

«Cornelius Donnely, mediocre 





alla 





























generito, non era mal pussato 
per un milionario, Spesso anzi 
i era rivolto a compagni di la. 
voro e di amici per qualche pic. 
calo prestito. Îl suo testamenty fu 
quindi motivo di sorpresa e di 






























cenza. La corte insidiosa del pa- 
trigno l’obbliga a lasciare la c 
sa paterna. Deve guadagnarsi 
Aita; conosce i sutte le pri 
zioni ed i sacrifici, Finisce per 
trovare lavoro in un bar frequenr 


stanti incominciavano ad ingem- 
marsì di cento e cento bagliori. 
La coppa Duca d'Aosta messa in 
palio pe. l'avio raduno è stata 
attribuita ad Antonio Vaciago di 
Mila; | Sono stati poi classifica. 


ica colonial.. 

il tasvismo applica la coloniz- 
tazuue 11 Lib, In Eriopia ed n 
Somalia soio forza razzista, Mus 


solini ba +outepito in grandioso 
ji | vionlzzazione, Ina nel 


L'Ambasciatorè degli Stati Uniti 
al Messico ha avvertito intanto il 
Governo americano che Cardenas ha 
espropriato altre due proprietà a- 
grarie apparienenti cittadini de- 
Bli Stati Uniti. 





ssieurata per la distribuzione: 
uciano Serra, Pilota (Aquila 
im), e Le due madri (Astra 
ilmi. HH piimo — che ba avuto 

supervisore Vittorio  Musso- 
Goffredo Ales- 







confinati subito dono le proteste 
del congresso di Rabat, 1] Maroc-! 
èo è ora in rivolta, 

Lo stesso giornzio egiziano nel- 
l'editoriale, rileva che la questio 
ne della difesa nazionale, la que- 



























piano i n TRL n n li regista 
sediimieui; deil'impero non de-|ti nell'ordine: Biondan di Vero-|tato da molti giovani artisti. 1| ti. per reglsi edo . 0 urghi commenti l'ambi 
Seore cpate una meta ubi, (na, preve ai Vera, lari Compositore Paolo Si, SP [GE Rane 0 fi SGCArt: avons dota goto ci Coni ele trio Di ml soste it 
SI razzisiuo ttallano Si basa sui |di Venezia, Lorenzoni di Padova, | accompagnato dal | sila amicn, S presiaze ù rg A i î  |dova 
punto di v.sla scientifico e tiene | Freschi di Novera. "dott. Mikula, ne è freque a o e (dell'Ala Italiano; ' questicne delle nuova _ Imposte, I Sovrani albanesi dosicuno che rilevò come ti Bone 
‘ secondo, la regia di le-: cile maggiormenie preoccupi nely, carattere alquanto bizzarro, 









assiduo. Fl musi 
malato, si-innamora di H 
sua bellezza colpis-e 


attesi in Ungheria 


; BUDAPEST, 9. 
It ministro degli affari esteri 


conip del fatto che il meticciato | 
è? ona manifestazione tipicamen- 
‘e, spiritualmente e moralmente 


gli amb.enti egiziani hanno una 
base comune  nell’indipendenza 
dell'Egitto. Tutti 1 governi che si 


fo Palermi, ha a prolagonisti De 
Sica e, Maria. Denis, veri benia- 
mini del nostro pubblico, ed è e- 


astentassa troppo firequantemet- 
ta le sue misere condizioni econo 
miche per essere creduto, Un at 


Le vette bulgaro 




















sericolosa ed in pari tempo dege- arditamente scalate proprietario del bar ed un cerio| FU" Papali È A pa Ù 
è iniereo ACTAI SEAT spressioie inequivocabile «i stile |succederanna Hovranno oceupar- cinta Libokan 7 î * 

nerante. Nota po, che è ie] da studentiitaliani [consigliere Res, vecchio “agio |'i cansibilità del tempo nostro. |sene e 1 sgenzo polemiche | di Albama Libolova it quale si [toro dichiarò formalmente di 4 

te rilevare le sora, 9. | vanni Ma Hana non cerca avre N produzione estera lu «tie. l dei” parriti ede:rrbbero esplica attiene da alcuni giorni in for- {vor creduto sempre, senza avero 

A, 2 ù y nella capitale Unghe-imui detto ‘a nessuno, che ll do 


sebbene presi giù 


sollevarono ancora {ure, nè vantaggi inafer 
si no 


ame Jimes ed i giova: 


Ss 





ribuirie. 


ine », come 
in Ialia, 






in altro campo. 


jchiatazi 
La slampa governativa annun- ‘a dichiarazione alla 
ila 


provvedimenti, E È i 
hi Sui difficile massiccio delle Pi ne pe 
i i, Fin funto artist: Lita puve. 

della Rko Radi Fini dotto ila roba» nb 









nei 1985, non rin, Ja cui 
; Ù N n cui formazione geologica &| o: 
nessuna polemica all'estero e che | ; ; di appazien l'un era presero a Venezia con sian |cjg ei "aCcorda mi pri i I 
il coro delle protesie SÌ è levato 'ComBosta per une metà di granito | x;meos, ispirato dal Tann Sigle nei, (I° pria Clo ste A leto dell'arcordo aiu ta dei Sovrani d'Albunie |monticanti morendo abhiuno dae 
È , esiziano La + 8 P horia che avrebbe luogo iN isciato vistosi patrimoni? Corna 





.e per l'altra di marmo, un gruppo 
i di studenti del Gul di Milano ha 
compiuto altre ascensioni, aprendo 
così due nuove vie nella catena del- 
lo Stragete, sulle pareti nord-ovest 
delle quote 2.805 e 2.790, Le scalate 
sono state brillantemente condotte a 
termine da due cordate, portando 
in tal mod. a 4 i nuovi cammini a- 












ste a finire un'ope 
Ma, egli cade, spo-sato dia querir 
sforzo, I suoi amici teutano ius 

no di raggranellare una sommi 
sufficiente per potergli dare le cu 
re che il dottor Mikula dichiara 
indispensabili. Nella sua dispera 
zione, Hana decide di sacrificar 


do io a lungo nietrag- 
gio, a ceror' e a rilievo, di Walt 
{isney, pur cui sarebbe vano 0- 
gni uggettivo dovo la definizione 
che ne è sita data «la meravi- 
glia delle ineravigiie del 1938 »° 


L' orrenda tragedia 


cato soltanio dopo ij ritorno in E. 
gilto di Mehamud Pascià. 
1 propositi ingiesi 
Sempre l'«Ahram», eegnulando 
lo visita in Palestino del mini 
siro inglese delle Colonie Mac 
Donaid, ne rileva la dichiarazio- 


ito in occasione della dichia 
è dei Governo «fascista sul. 
la re \l gicrnale osserva poi 
che la coscienza della razza in I 
talia è netle tradizioni romane e 
non rappresenta una novità, Si 
potrebbe dire che fo StÉSSO Dante 
era razzista e Che il razzismo 





autunno, 


NOTIZIE IN BREVE 


VGNISI SENZ'ACQUA 
L'unione dei sindacati tunisini ha 


lio Donnely aveva forse fatto Jo 
siesso, La cosa giunse ul punto 
che la società di mutuo scteorsa 
In favore della qualo aveva testa. 
to Il defuato, incaricò un lebule 
di provvedere alia tutela dei suoi 
imeressi poichè Un lontano pa 
ranto attore, un albergatore cl 



































può essere Seguito Nei secoli inlperti n°’ massiccio delie Pirin. La|Si, Essa sa che il vecchio consi- dii deci "istabili 

gl storic) degli vomi- izi inisti he D] ; ma AI è ne, essere cgli deciso n ristabilire | uamzzat "Tunisi uno grande Gi 

Pirani: tott MA stone; dea bi n Hem SE pa Nere le PReieTone a dei coniugi Ae : la colma mel Poeso D Raso p più sintomo per protestare contro la. II a 
sa i0sam ‘ugge. Hl proprietario NEW YORK, 9, {rigorose condizioni Squic mancanza di aequa nella cilià 0! dia p 

Ruralità autarchica ta Soglata. delle sguont. vate: "2° del Par one to Merla per| Willium Adee o so pregio, se dI puo popoli che vi hanno ta loro | nola per: «ria. A I Pe validità pa destamento | Sono) 

* |vinatia Vre m. 2.680, Momin Diorjsè, le offre Ja propria mano, Ha Irusciuti nei gran ve RARI IA : È 1.773.116 DISOCCUPATI [908 >. "chà: te 

alla Fiera dei Levante |m. 2.730, Kralted Dior m. 2.610, Ga-'na capisce che accettando perde sono periti in un in-j Il giornale aggiunge che Il ni “Dalle statistich pubblicato val di incanto. Piacato act, dono gi 

BARI, 9, |zei m. 2,230, Gheorghisa m. 2.520, [il suo Jimes per sempre, ma egli ‘avilunpatesi ‘| per” -tauso | Disiro, Doo ato che il sosteto di | ninistro del lavoro risulta che il 8 botuto stabilire che le sostame 

La Confederazione fescista ‘degli | Piccolo Teodorin m. 2.230, Eitepe |ovrà selva la vita. Il matrimonio atte ateerlate nella suo MIRTO rile e 1 paese 41 lugtio vi erano in Gran Bretagna [9 PONTO e oliua Donnely, si rito 

viene celebrato qualche giorno loro splendida villa di Tuxedo|peno di w 1.973.116 disoccupati. evano al 28 centesimi che sj Ut 


m. 2.90 Inlerrogato durante i) suo pas: 
nggio a Porto Sald, il principe 
ereilitario dell'Arabia Saudita he 
‘a’ehiarato che Ibn Saud seguo 
‘aticnia:ncat» la sitnazione pale. 
Siinizia » si sforza di adoperarsi 





e 
VANE RICEROHE ivazano In un borsellino diliget* 
La nave idrogralica argentina ltanrente nascosto sotto Î capprà 
aBahin, Blanca» ha inuntiato ab jzale dol letiuccio  5U? quale era 
le ricerche della nave scuola te- ispirato, ' 
desta vAdivirat Kerpfangera, ——__tse ——_— 
ad aiuizre gli arali in Terrasan: N CORRIGAM.A SOUOLA | ANTO GALATA 
ù Rirettora responsabile 


în. Ti prinfiîpe ha esgiimio che la L'àvintore Corrigam è partito per 
Tip. Ed. ate «IL Pevola del Friuli < 
eee sara vana sn et 


avricoit ri. oltre a patronizzare le 
varie mostre agricole che sotto la 
direzione d, euoi esperti, saranno 
organi-vate ‘alla prossima Fiere del 
Levante, parteciperà alia manife- 
stazione barese con suo proprio pa- 
diglione. In esso serà ordinata u- 
ra che svilupperà it tema 
archia nel settore delle pro- 
duzioni agricole, alimentari ed in- 
dustriaii. Il programma, il’ quae 


Jerk, La ora Adee, figlia dell 
banchiere Colmy, vedendosi attor! 
niata dalle fiamme e Nell'iImporsi 
bilità di salvarsi, ha gettato ua 
uma finestra del secondo p'anu 
l'unico suo figlioletto nelle hrac- 
cia di un pompiere che SÌ e Por. 
tato a'l'altezza rlelle finestre me- 


dopo. La giovane sposa, in un 
momento di libertà, corre da Jì- 
inca ner portargli il denaro rice. 
vuto ‘dol marito come regalo di 
"= i nozze. Ella non trova-che Mikula. 
Oggi nella pistina di Wengley | Palo è morto, Il sacrificio è sta- 
dova si svolgono le gara del cum. ta vano. Due gioyani vite sono 
pisnato dii pineto, Gurone a dis pittie da una ‘sorte tragica. 
squadra italiana ha disputato ia A a 
seconda partita di palla a nuoto, « Casa paterna >» 
Caso poten {Heiuat). Germa- 








Italia -- Francia 1.1 


ai campionati di nuoto 
LONDRA, 9. 




















ip. è i è in vin dl azio» | FilcAcitia, avendo accettato FInvio 
diante una scala e.che è riuscito ]imione araba è in + I gratia o PO Neli eronavie 


u trarre in 6alvo il'piccino, I co- {ne e che il patto glî firm lone all'istituto Franbling dov 
niugi Adee sono stati estratijlo Yemen, lIrak e Parabia, sarà frequenterà un corso per istroinsi 














i compo. #59 0 1) nuneto del telefono 



















cCipaTsARA fa ati. 





So a Ratto ai Aerisce [nenti della squardia I e, Lu (nia Ufa  Rexi, Carl Froetich, in-{dalla rovine della villa, dopo fati- {esteso a full! : paesi ara Pubblicità — VIA 
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SPORTIVO 


no ai primi di settembre p, v. 
Lo gare avranno inizio alle 0° 
roseguiranno nel pome: 





ro * cia 


feto ceo NOTIZIARI 








PRADAMANO 


Cronaca di Gemona [fe seasico 


' In occasione del festeggiamenti 


; Alta G.I.L.: Ispottore scolastico | che sl svolgeranno a Pradamano 
Fulmine incendiario |, Ala GIL: Ipot 15; famiglio | IL giorno 14 agosto ll Comando 
Una bimba ustionala |Iesso Portis 10; Teresa a Ottuvio! delia G.I.L. indi:ò ed organizza 
Verso le ore 19 di domenica, uni Gallizia 10; famiglia Francesco | una corsa podistica su strada de- 
forte temporale si seatenava su que/Zamoli 10; famiglia Pierino Or-|nominata « Giro podistico di Pra» 
sia zone, accompagnato da forti sca | si 10; famiglin ‘Tullio Fuccaro 10;1 iumano ». L ra gi offettuerà 
richo elettriche, Un fulmine colpi-| Pietro Zanetti 5; famiglia G. Bat- Na ‘a gara 6) L'noie 
va l'abitazione di Pletro Del Pizzo, ita Tosse 5; famiglia, Pietro Tomat|con qualunque tempo e vi potran- 












Pubblichiamo 11 seccudo clonco 
dello oflerte pro cotenia elioicrani=)» 


Smpianto dot, 6. Cancant: tat [ML GIRO DELLA SVIZZERA 
ro 8 0 f 
riggio alle ore 14 con il erguente 


Un'altra vittoria italiana &85t=== 


gi Asquini fu Giusoppo di Rividl- 
segno ostacoli: m. 110 c 3000 con 
8 





schio, 10 kg, di putato; co. Giusop= 
pinn di Colloredo Mels di Musclat- 
fo, 1.60 q.li di legna 0 1.50 q.li di pi» 
tate; Giovanni Prampero fu Giuvo- 
mo da Varmo, 25 kg. di patate, 7 di 
verdura; geom, Antonlo Scaini fu 


in via Comugne, e, entrando dalla 


sommità del tetto, producendo una 


falla di circa tre metri quadrati, ps- 
natravà in una camera dove stava 
dormendo una donna con una pam- 
bina di tre anni che è stata ustio- 
nate in più partì del corpo. 

«Le parati della stanza, la bianohe- 
sa, 4l tappeto ed il copriletto sono 
stati sivibilmente danneggiati. 

La terrib, . folgoro poi, uscita dal. 
la porta aperta, precipitava nel cor. 
tile sottostante, visitava Ja stalla ed 
11 fienile lasciando in ogni luogo lo 
sue tracce: nella stalla uccideva di- 
versì capi di pollamo e nel fienile 
carbonizzava letteralmente il tatto sì 
da renderlo inservibile. Penetrata 
in una esconda alia contente circa 
eessanta balle di paglia ne produ- 
ceva l'incendio, I danni sono ingen- 
t, ma fortunatamente coperti d'as- 
slourazione. i 

i 


OSoPPO 
Nella Gioventù del Littorìo 

La GIL dì Osoppo ha provvedu- 
to a sottoporre ‘a, intervento chi- 
rurgico tro organizzati alfetti*da 
adenoidismo. Le operazioni si 50- 
no svolte felicemente e le fami» 
flie deì heneficati sono grati al 
Regime dec 

Sono stato assegnato tre croci! 
al merito ai Balilla: Albarello 
Giovanni; De Simon Alvio e Di 
Poi Silvio. 

" sa 

Parteciparono allo esercitazio- 
ni estive-ai Piani di Luza i gio: 
vani: Battigelli Vittorio di Luigi 
per ottenere il diploma di capo 
squadra Balilla e Valerio Anto 
nio îa Pompilio. I predetti si 
merìtarono speciale segnalazione 
per le diîtìcili scalate del Passo 
Marinelli e Passo Voloîa 

Festeggiamenti . 

Domenica prossima 14 corrente 
si svolgeranno manifestazioni 
sportive. Sul campo sportivo del- 
la Colonia Elioterspica Fluviale 
si svolgerà un'inreressante partì» 
ta di calcio fra la squadra Osop- 
pena o quella di un Comuno vi. 
cino. 

Alla s.ra nel parco dell'albergo 
Todola avranno luogo danza al- 
l'aperto.e vi conv:rranno, come 
giò domenica, scorsa, persone da 
egni parte della zona. 


Nel Presidio 


10; fam, Romano Pezza 
Pellegrini, Forgiarini 


10; Bonj No parteciparo tutti l giovani fa- 
Ettoro, | scisti regolarmente tessorati per 


Giovanni Valerio e sorelle Mar-|l'anno XVI. La competizione si 


chetti complessìve lire 20; Armida 
Marchetti 6 femiglia 5; Cleto a A- 


nita Spaliviero 10; Nino Iosso 5; 


Giuseppe Cossio 5; cav. Luigi Or- 
8Ì 10; Primo Grillo 5; Anna Zinut- 


svolgerà sul percorso chiamato 
della Tese, Il tempo inassimo sca 
drà 15 minuti dopo il primo arri- 
vato. Sono vietati gli allenatori 


ti ved, Calderari 5; Ubaldo Za-|di qualsiasi specio, sollo pena di 
molo 2: Bernardo Valent Mariet-|squalifica. 


te 2; Giuseppo Valent Briglio 2, 


Pro Chiesa: Palmira Mittoni di 
Maria Raf: 
faelli Bresciani 5; Angela Fadi 
Portie 2; Luigi Moretti 2.50; Um. 
berto Valenti 2.50; Cleto Spalivie- 
ro 5; Francesco Pascolo Calodio 

e- 
tro Picco 5; Antonio Polame 2,50; 
Clonfero 3; Eufemia 


Buia L. 5; Arnaldo Pascolo 


Letizì Saggiovitz 3; 


2; Ettore Leomedis 3; geom. 


Domenico 
Ferrario 2; Innocente Clonfero 5; 


fratelli Amedeo e Dante Pascolo 


5; Ida Stringari 10, 
In totale L. 287,50. Gli enti be 


noficati e la famiglia dell'estinta 


ringraziano i generosi oblatori, 


BORDANO 
Nel Fascio 

Nelle sede del Fascio, alla pre- 
senza delle autorità locali, è stato 
effettua'» i» scambio delle conse- 
ene ira il Segretario del Fascio di- 
missionario 
tronto camerata Leonardo Seraval- 
li da Carmagnola di Gemona, no- 
minato reggente provvisorio, 

La riunione si è aperte e chiusa 
con il saluto al Duce, 

La nomina a Commissario stra- 
ordinario del Fascio, del camerata 
Seravalli, è stata accolto dai fasci. 
sti e dalla popolazione con com- 
placimento, 


TARCENTO 
Beneficenza 


Per onorare la memoria del 
‘compianto signor Luigi Pasia 
notto, fratello del Camerata Giu- 
seppe, . proprietario dell'albergo 
Italla, gli ospiti di detto albergo 
hanno offerto all'Ente comunale 
di Assistenza: Alberta Negro lire 
5, Marchioro De Benedetti 5, Ga- 
briella Comel 5, Emilia Ravaioli 
3, Nilde Fosconi 5, dott. Lucia. 
no Veritti 5, Leopoldo Castenetto 
5, famiglia Pellegrini 5, Lina Je 
bez 5, famiglia Semiz 5, Virginia: 
Massanero Mossari 5, famiglia 











Ha lasciato il comando di que- 
sto Presidio Militare, egregio 
ten. col cav. Salvatore Maggio, 
addetto al XVI. Settore G. a FP. 
Durante il lungo periodo nel 

le ha comandato questo im» 
portante Presidio nonchè .l De. 
posito G. a F. e ìl 420 Gruppo 
Autonomo d“Artiglieria, il ten. 
col. Maggio ha rivelato un animo 
nobile e altamente patriottico, 
non trascurando elvuna iniziati. 
va ch: potesse, conforme le sane 
e provvid: direttiva del Fascismo 
avvicinare seinpre più l'Esercito 
al popolo 0 il popelo dall'Esercito, 
memore del monito del Duce; 
e L'Esercito è in funzione di po 
‘polo, il popolo è in funzione di 
Eserciti » 

Di se, quì, il ten. col, Maggio 
lascia assai iIgmto ricordo non 
solo per l'alto suo spirilo milita- 
re, ma anche per la sua vigile 
coscienza .li vecchio fascista. 

Al valoroso ufficiale, ìl fervido 
saluto 

Cronaca mesta 


Sono state iributate solenni o- 
toranze funebri alla salma di Gi. 
rolamo De Simon fu Giacomo e 
al giovane fascista Erasmo Vene 
tarini fu Lorenzo di anni 21, 
Condoglianz: ai famigliari. 


VENZONE 
Beneficenza 
Per onorare la memoria della 
compianta signora Armanda Si- 
mone Barbieri vennero versate 
ug'i enti sottosegnati le seguenti 













offerte: 
AVE. C. A.: famiglia Ettore 
Bianchi, L, 10; Pio Tomat, 5; Et- 
re Cosano5; insegnante Andrea 





ressan 5; sorelle Castellani 5; 

! lia Calderari (forno) 5. 
Pro Asilo: Italia e Giovanni Que 

rina L. 5; Leonardo Bellina Peri. 


Calligaro 5, famiglia Mondolfo 5, 
G. Miconi 5, Emma Rerta 5, Ani- 
ta Savini 6. 

Il Presidente dell'E. C. A, rin- 
grazia. 


CASSACCO 
La refezione estiva 


Con lunedì è stata inaugurate le 
refezione estiva alla quale parteci- 
pano un centinaio di bambini indi- 
genti del comune. lA tale scopo la 
autorità ha messo a dispasizione 
degli organizzatori un'aula del mu- 
nicipio che si presta. mirabilmente 
al caso. La refezione sostituisce la 
Colonia elioterapica che, per im- 
prescindibili ragioni, quest'anno 
non si è potuto organizzare. 

Alla cerimonia inaugurale hanno 
assistito il Podestà e Commissario 
straordmario del Fascio, il santtario 
ed Il direttorio, 

L'organizzazione è affidata al ca- 
merata Riccardo Comello che si pro- 
diga con spirito fascista. 


Un ladro d'eccezione 


Tntrodottosi furtivamente in casa 
De Odorico, sita fuori del paese, "n 
tizio rimasto sconosciuto, approfit.- 
tando della momentanea assenza dei 
proprietari, scese nella cantina a- 
sportando due pezze di buon formag 
gio ivi contenuto. 

Nel mentre tutto faceva prevedere 
sul buon esito della azione ladre- 
sca, capitava lo padrona di caso, al- 
la qual vista ii mariuolo lesto nu- 
scondeva il corpo del reato e, con 
la faccia più disinvolta dt questu 
mondo, le andava Incontro propo- 
nendogit.... di abbonarsi ad alcuni 
giornali. La donna avendo risposto 
negativamente, questi approfittava 
dello stato di Incertezza suo nel 
rendersi conto della reale ragione 
per cui era penetrato in casa, per 
ratto uscira in cortile ed inforcare 
la bicicletta cho ivi teneva nasco- 








na 1a Anna Pascolo in Zi 
10. 








Aepsadico de SIL POPOLO DEL FRIULI» 


La signora abbrunata 








sta © darsela a gambe levate verso 
ignoti lidi, 


Pustate N, 157 





Ì Romanzo di Emilio Richeboura 
SIIIPIPILPISIISIPILISIIIPLPISLSIPPIPPILZI 


Come accade spesso, quando sl.è 


Infinenzati de un giudizio di chi si[v 


crede a noi euperiore, Edoardo, a 
forza di cercare nell'opera sua, era 
Eninto a trovarvi imperfezioni e di- 
Hai numerosi che non v'erano af- 
ato, 

Allora avea riposto il quadro nel- 
Targolo più oscuro dello studio, e 
“osta la tela verso il muro, aveva 
amato con profondo accento di 
drlera; 

- Non u0 neanche l'ombra dello 
fu. cgno 1 No, non ho nulla nella te- 
Sia, nell'anima ! Non sono e non Sa- 
Tè mel ch: uno scarto, un frutto 
Seca I 
E 11 disgraziato, como dicemmo, 
SSR di RUoTo avrllito ; provava il 






Iaasto di ogni cosa anche della 
ta, 


Al Salone non fece che tre o quat. 
tm visite, Vide il suo quadro è io 
trovò pessimo; giudicò Invece am- 
mirabili, superbi molti altri, che 
certo non avevano i pregl del suo, 
neppure eccezion fatta d'olcuni fra 
quelli «tesignati come fuori con- 
corso, 

Leggeva avidamente : giornati col 
cuore palpitante, nelle. Jusinga di 
vedere 11 suo nome in qualche arti- 
colo: chì il povero glovino sentiva 
Drenotente i bisogno di altaccarsi 
ad tn filo di speranza, per quanto 
tenue. Ma ahimè! i critici d'arte 
parlavano solo degli altri, li incen- 


Colombi e il suben- 


Il ritrovo dei concorrenti per 
la verifica della tessere, il rila- 
scio dei numeri e per ricevere 
Istruzioni sullo svolgimento della 
gara è fissato per le ore 15/80 pres 
so il Comando della G.IL. di 
Pradamano. Il via sarà dato al 
lo ore 16. 

Le iscrizioni si ricevono presso 
il Comando della G.I.L. di Pra-| 
damano accompagnate dalla quo- 
ta di L. 1. Sono in palio premi 
in denaro e diplomi sino al deci- 
mo arrivato. 











Sebastiano da Gradiscultu, q.li 3 di 
legna; Giulia Ostuzzi in Buzzi, Var 
mo, Kg. 3 dl verdura e 26 di patate; 
Umberto Bacinelli, Varmo, kg. 1£ di 
barbabietole, 21 di patate a ilre fo; 
Amministrazione dott, le Prato, 107 
kr. di patato, 16 di Irulla e 4 di ver- 
aura; Massimo Asquini fu Giusep- 
po. kg. 7 di verdura; Amministra- 
zione Eugenio Duca Cutemario di 
Quadri lire 100 (secondu offerta) ; 
cav. Siivio Piacontini Varmo ite 25; 
Ettore Pancini, Varmo, kg. 51 di pa- 
tate; Amministrazione comm. Alcia- 
ti, Gradiscutta, q.li 8 di legna; Am- 
ministrazione Arundello Canussio, 
Hiro 5. iz 

N Comando locale delle Gil rin- 
grazia vivamente gli offerenti e 
spera che il loro esempio venga i 
mitato, per dar modo alla Colonia 
di funzionare anche guest'anno, no- 
nastante le diminuite possibilità fi 
nenziarie, per non meno di quaran- 











Dalla Carni 


RT 


TOLMEZZO .. 
Nei Sindacati dell’industria 
Abbiamo ieri annunciato che il 
camerata Guido Beltrame, fun: 
zionario dell’ Unione lavoratori 
dell'Industria, è stato designato 
a reggere l'Unione dei lavoratori 
dell’Industrin, di La Spezia. 
| Precisiamo che il camerata 
Beltrams non è stato trasferito 
per assumere la, reggenza della 
citato Unione, ma quale semplica 
funzionario, 
Treno popolare 
Villasantina-Tolmezzo-Udine 


Come abbiamo già pubblicato, 
lunedì 15 agosto sarà effettuato il 
treno popolare Villa Santina-Udi- 
ne di cui ora comunichiamo l'o- 
rario: endata: partenza da Villa 
Santina ore 6.30, da ‘Tolmezzo 0- 
re 6.49, arrivo a Udine ore $; 
ritorno: partenza da Udine ore 20. 
arrivo a Tolmezzo ore 21,10, a 
Villa Santina ore 21.25. 

Il prezzo del biglietto unico di 
terza classe è stato fissato in lire 
sette per l'intero percorso Villa 
Santina-Udiue. i 

Appositì servizi di autocorriere 
sarannò în coincidenza sia alla 
mattina che alla sera alle stazio- 
ni di Villa Santina e Tolmezzo. 

I carnici avranno così, con u- 
na lieve spesa, la possibilità di 
recarsi a Udine per partecipare 
salle cerimonie religiose della Ba- 
silica delle Grazie ed ai festeg- 
giem e tombola che saranno 
effetti in quel giorno. 

Inoltre chi lo vogtia potrà re- 
carsi nella stessa giornata a visi- 
tare Cividale, acquistand> alla 
stazione di Udine il biglietto po- 
polare da L. 2. 

Si avverte che la vendita dei 
biglietti è già iniziata ed è con- 
sigliabile di prenotarsi a tempc 
dato il limitato numero dei posti 
disponibili. 

La festa dell'Assunzione 


La (festa dell'Assunzione sarà 
quest'anno celebrata nella chiesa 
di S. Maria d'oltre Buîè con par- 
ticolare sciennità. 

La vetusta Pieve, in occasione 
dalla grande festività annuale, 
dove accorrono i fedeli di tutti i 
paesi della Vallata del But, pre 
para solenni cerimonie alla Re- 
gina, dei Cieli, Per la circostan- 
za funzionerà un sacerdote novel 
lo: don Giuseppe Bacchetti di Ci- 
vidale oriindo di Caneva, il qua- 
le celebrerà messa solenne e 
terrà il panegirico della Vergine. 

Lu « Schola Centorum » di Ca- 
neva eseguirà una messa del Pe- 
rosi a due voci dispari, Nel po- 
meriggio Vespri solenni e inni a 
Maria echeggieranno sul colle 
che domina i) But. 

Nella R. Procura 

In sostituzione del dott. Oddo, 
trasferito alla R. Procura di Ve- 
nezia, ha preso possesso di queste 
Ufficio il cav. Achille  Carmet 
Urzì quale segretario cale di 


























taziono del nome, ma solo il 
zione spr 


questa Procura del Re prove. 
niente «dalla Corte d'Appello di 


Messina, All’egregio funzionario 
diamo il benvenuto. 






mp 





lido, col cnoro stretta, imme 
pensieri 1 cupi 
Se, allo1o, correva colla mente al- 
la signora Claviere 0 ad Andrei, si 
commoveve e piangeva, e con URa 
specie di rabbia, gridava, colpendo- 
si «on violenza f] petto: « Li ho in: 
gannati, ho mentito, avenlo isito 
credere che v'era qualche cosa in 
me, mentre non era vero. Ah! sono 
un miserabile, e i sacrifl 
no fatto per mie, sono 
La preghiera dei fanciulli e 
ricordo deîla Casa Materna. Venti 
fanciulli, bambini e bambine, di- 
nanzi a un Crocifisso appeso al mu- 
ro, itavara inginocchiatl, colle ma- 
ni glunto, tutti nell'attitudine del 
la preghiera mattutina; Ja scena e- 
ra rischiarata da un raggio di sole, 
Il gruppo era grazioso e di un ef- 
folto immotiato, Nessuna di quelle 
figurine infantili rassomigHiava ad 
un'altra c -} sentiva subito con qual 
cura, con qual amore, della verità, 
Il giovine artista lo aveva animate. 
Alcune di quelle fisionomia ave. 

















sevano, Ji coprivano di fiori; e a vano l’espressione del raccoglimen- 







ta giorni, 
. 





AMPEZZO ; 
Nomina 
H Direttorio Federale di Udine 
dei Combattenti, nella ‘sua ultima 
riunione, rilevata ln solerte e 
fattiva attività svolta a favore 
della Associazione Combattenti, 
ha nomiasto il presidente della 
locale Sezione, comerata Dario 
Valmori, Ispettore della Zona 
«Alto Tagliamento» ‘che com. 
prenda i Comuni di Tolmezzo, 
Villa Sauiina, Enemonzo, Soc 
chieve, Ampezzo, Forni di Sotto, 
Forni di Sopra e Sauris. 
La sua nomina è stata appresa 
dai combattenti caraici con vivo 
compiacimento. 


Tesseramento al P.N.F. 


Alcuni cameraii del Fascio di 
Combattimento locale non hunno 
ancora regolarizzato Ja loro puri 
zione amministrativa col Partito 
Il Segretario del Fascio ii richia- 
ma pertanto all'ordine. I versa 
menti si chiudovo il 14 agesto 
corrente. I ritardatari sono in. 
Vitti a provveders nelle ore di 
ui 


Coloro che hanno versato l'im. 
porto, son> avvertiti di ritirare 
la tessera alta Segreteria ammi. 
nistrativa, previa consegna di u- 
ua, fotografia 


SOCCHIEVE 
La Colonia fluviale 


La nostra Colonia fiuviale, po- 
sta in mezzo ad un'incantevole 
pineta adiacente al Lumiei, tun- 
ziona anchu quest'anno in modo 
sncomiabile. 

La benefica istituzione, 








soîto 


la direzione assidua ed efficace 
del Sagretario del Fascio, condiu 
vato dall'instancabile 


“«gretaria 
ul dott 
i iazza, ospita 100 iserici alla Gil 
i quali temprano così cor 4: 
rito 1n clima perfetiamer: È 
autorità e moltissimi citta- 
dini che visitarono quesia 
uia Lanno loro espres-o il più vi- 
vo compiacimento per il modo 
con cui si assistono 1 Jiiccoli 0- 
spiti. Ciò dev'essere rnintivo ili 
soddisfazione per color» che si 
predigano senza sosta al Lene dei 
figli di questa laboriosi popola- 
zione, 


VERZEGNIS 
Giubileo sacerdotale 
Apposito Comitato sti viganizi 
cando dei festeggiamenti in ono» 
re del Pievano don Town Î.ucar- 
di in occasione del piuento 
del suo 21.0 anno di saresozio. 
La festa è stata fisscin per lu 


nedì 15 corrente, giorno dell'A+ 
sunta, 5 


LILLA 
FASCISTI: 


ll Popolo del Friuli 


è il vostro giornale 
ARTI TTTOCORTOORA 


‘a la distrazio- 
(a. cine sveglie ; 
tanti perso. 
























? ner] naggi, altuottante Ludoli diverse, al- 


trettanti carauieri. 

Dintuzi ai quadro sutr Agata a- 
vrebbe potuio rice.u-cere alcuni dei 
Suoi e: bambini ed essa stessa si 
sarebbe ravvisate nella monoca che, 
ritta in piedi ne slavo a destra 
del gruppo, tene:.do fa mano un ro- 
sario. 

Andrea, quando vide lu tela ter- 
minata, aveva esclamato segnando 
col dito uno det funciulli : 

— Son i que Mi ci riconosco! 

E git'ate le braccia al collo del- 
l'amico: 

— Oh! una bella pittura! ave 
va aggiunto. Sara[ un giorno un 
grande artista! 

Amara derione della sorto] La 
bella pittura non era stata ammes- 
sa all'Esposizione; e in quell' ope 
ra veramen:> forte e poderosa, l'an 
toro trovava ora dello imperfezioni 
® ogni sorta di difetti. 

Scoraggiato, In preda ad una è 
Slrema svogliatezze, quasi in lui o- 
gnì fibri si fosse allentata, ogni è 








mergia spezzata, non Javcrava più. te cl 





Valetti primo 


anche a Sierre 


passa al comando della classifica 





.__SIERRE, 9. 

La quarta fatica dell'interessante 
Giro Ciclistico della Svizzera 3i è 
conclusa con un'altra brittanto affer 
mazione del corridore assurro Gio- 
vanni Veletti, che anche oggi — do- 
po essersi dimostrato una volta di 
più il migliore scalatore in gara — 
Si è preso il lusso di giungere al 
traguardo di Sierre con oltre tre 
minuti di vantaggio sul secondo ar- 
rivato. 

I vincitore dei Giro d'Itatia ha 
disputato, come ieri, una corsa ve- 
tamente superba e nessuno @ Pos 
so del San Bernardo ha saputo ri- 
man:rg:, ala ruota quando egli ha 
altaccato l'aspra salita. In vetta, iL 
Torte corritore italiano + transitato 
da solo precedendo lo svizzero Amm 
derg di quasi due minuti. Canavesi 
Ra pure di'eso con tulle le sue ener- 
gie la maglia cialia’ conquistata 
deri a Bellinzona cd e stato precedu- 
to al traguardo delta montagna ol- 
tre ne da Valleiti ed Amberg, dal 
solo Zimmermann. 

Nella uttima parte della tappa, la 
corsa assunto un ritmo convutso, 


sopratutto nelle retrovie dove era. 


stato organizzato un tentativo di rl- 
congiungimento con i fuggitivi. Ma 
Iraltanto l'italiano Valetti aumenta- 
va censibilmente il suo vantaggio 
tanto che, come si è detto, dopo il 
suo arrivo a Sierre, si è dovuto at- 
tendere un bel po' prima che com- 
parisse il secondo corridore, lo sviz- 
sero Amberg, che aveva perso nel 
confronti di Valetti ben 8 minuti e 
4 secondi. AI terzo posto si è clas- 
sificato Zimmermann, al quarto 
Martin e al quinto il lussembur- 
prese Miersch. 

Dopo la tappa odierna l° italiano 
Valetti passa al comando della clas- 
sifica generate e alla prossima par- 
tenza indo3serà 'a maglia gialla. 


Riunione del Consiglio 


dell’Unione Ciclisti 

I consigiio dell'Unione Ci list 
Udinesi è convocato ner domani 
giovedì alle nre 21 presso la sede 
socrale al fine di esaminare im- 
portenti questioni riguardanti le 
manifestazioni che s:ranno crga; 
pizzate dal Soduiizio il 14 e 15 
corrente in Piazza Umberto L 


Piazza 
* PI 

Nicoloso vince 

il ierzo 6. P. Cragno 

Sul circuito Pantianicco, S_LO 
renzo, Sedegiiano, Codsrno, Me- 
retto, S. Marco, Bivio Colloredo, 
Blessano, Variano, Villaorba, Mi 
lino Romano, Pantianiceo, si 
«volto lunedi il INI Gran Premio 
Cragno La gara è stata palpitan 
te sopra ogni dire, essa ha avuto 
un inizio brillantissimo, ed ha 
provocato formazioni di tanti 




















. |gruppetti; al secondo giro sej uo- 


mini erano al comando e fra cssì 
si è «ddlnvata la lotta più inte- 
ressante. 

La gura viuta ilal veloce Nico» 
loso è stata veramente  affasci- 
nante. Si è assistito ad una con- 
tesa cosiamiemente emozionante, 
Nello Feruglio clessificarosi al 
secondo posto lia cumpiuto una 





















prova degna di rilievo Al terzo 
posto si e insediuio Egidio Feru 
glio che hu riaffermato Ile sue 
trillanti disposizioni, quarto Vai 


tante sanvitese Bragadin: quinto 
Beltrame che a pochi chilometri 
dall'arrivo si è visto costretto a 
cover lascicre andare il gruppo 
di testa causa una foratura. 

Buone Je prove ui Piani, De Ru» 
sa, Del ifabbro Italo, Preve A- 
chile e Dei Fabbro Bruno, 

ALL: or: 16, il Cammissario 
provincie!: della F CL camerata 
Lorenzo Ssut abbussi la bundie- 
rina e dà via libera ai trenta a- 
ileti che iniziano velocemente la 

















futica. Il gruppo giun: mpai- 
io a S. Marco. Verso  Variano, 
Nelio Feruglio «tl un tenia» 
tivo di fuga, ma senzi esito, La 


Imedia sì argira sui 18 orari. 








, ifeti non resist 
ritmo della co. AVI 











Per darsi al lavoro conviene che 
SI pensiero s'innalzi Ilbero da cu 
re verso l'ispirazione e si2 1 cuo- 
te in qualche modo giocando. 

Edoario erz invece invaso dalla 
tristezza. aveva nell'anima un dolo. 
re he per poco nen mutavasi In 
disperazione. E già egli chiedeva n 
sé stesso sè fosse proprio necessa» 
rio continuzsse a trascinare una vi. 
ta ua disinganni e amarezze 

Clo che cantribuiva poi nd offu- 
scare vienpiù i pensieri dell'artista 
e a feegi: intravvedere con spa. 
vento l'avvenire, era la miseria col- 
ia quale cera da qualche tempo alle 
prese. 

Una miseria nera ! 

Supeva bensì che gli sarchbo bo 
stato for udire un grido d'anzo. 
scia, perth Maria e Andrea fosse- 
ro accorsi in suo aiuto; mo l'alte» 
rozza, I° sua Indomabile alterezza 
cra là e trottienernelo sempre, 

— No, mal! egli prorompeva con 
un: esp essione selvaggia; mai piùi 
E poichè » n 60 far nulla, poichè 
sono, un disutilaccio, meglio è mo- 
rire 

Uweva impegnat> successivamene 

©1 M*. di Pietà tutto ciò che 





fermi 


ruglio Nello, în vena di prodezze 
tenta muovemente di andarsene 
seguito da Nicoloso e riesce a 
prendere duesento metri ul grup 
po che è condotto da Iuri, il pri- 
ino passaggio per Pantianicco ve 
de primo Nello Feruglio; 2. Nico- 
duso, segue il grupp9 guidato da 
Egidio Feruglio a 300 meiri. 

ll secondo giro + Gue primi ven 
gono raggiunti dal gruppo e con 
questo continuano di conserva, si 
no & Coderuo. Avviene quindi la 
selezione; rirangono in icsta Nel. 
Jo Feruglio; Egidio Feruglio; Pia, 
Ri; Beltrame e Nicoloso, segue, De 
Rosa, e poi Del Bruco Del Fab- 
brc; Bragadin: Degano; Italo Del 
Fabbro, Preve. 

A Blessano, Beltrame è colpito 
da forature mentre Piani non re. 
sistendo el ritmo impresso da, Nî 
coloso deve lasciarsi staccare, 
mentre nelle posizioni retrostanti 
Bragadin insegue a tutto spiano 
e riesco a sorpassare Beltrame e 
Piani. A 200 metri dal traguardo 
il terzett»: Nicoloso, Nello Feru- 
glio @ Egidio Feruglio, disputa la 
volata nella quale ha ragione Ni- 
coloso. 

Ecco l'ordine di arrivo: 1, Enea 
Nicoloso, Gil di Buia che compio 
i 64 chilometri idel percorso in 
ore 1.50' alla media di 35,750 — 
2. Nello Feruglio, Gil di Branco 
a 20 metri — 3. Egidio Feruglio, 
id a duo mocchin> — 4. Marco 
Bragadin a 3° — 5. Carnilio Bel- 
trarat, Gil di Udine a 5° —6. An- 
selmo Piani, Gil di Udine a 5'3)” 
7. Giordano De Rosa, Gil Spi. 
limbergo a 890" — 8 Italo Del 
Fobbro, Gil Latisana @ 10° — è 
Achille Preve, Gil di Udine a, 13' 
—,1°. Bruno Del Fabbro, Gil di 
Udine a 12°30" 


DUE GARE 


per Giovani fascisti 
1 giovani fascisii sono chiama- 
ti a raccolta per disputare nei 
giorni 14 e 15 agosto le seguenti 
gare ciclistiche: 
Secondo Circuito cilistico di 
svolgerà il 

















Pradamano che si 
giorne 14 agosto sul seguente per- 
corso da ripetersi due Volte: Pra- 
damano, via Cussignacco, viale 
Palmanova, Cavalcavia, viale 23 
marzo, viale Trieste, via Civida- 
le, S. Gottardo, Ponte sul Torre, 
Casa Canioniera, Guadrivio Sel- 
vis, Cerneglons, Pradamano, iu 
tale lun. 40. 

Il ritrovo dei concorrenti per le 
operazioni preliminari di parten- 
Za è fissato Ler le ore 17.30 pres 
so Ia sede dell'O.X.D. di Prada. 
mano, alle ore 18 sarà dato il via, 

.Le iscrizioni alla competizione 
sì ricevono presso il Comando 
della G.LL. di Pradamano ac- 
compagnate dalla tassa di L. 2, 
Sono in palio premi in denaro 
sino al quinto arrivato, 

Primo Circuito ciclistico di Ri- 
tignano che avrà luogo il giorno 
15 agost8 sul seguente circuito 
da riPetersì sei volte: Rivignano, 
Arils, Flambruzzo, Sivigliazio, Ri- 
vignano per un totale di km, 54. 
Il ritrovo dei concorrenti è fissa- 
to per le ore ii presso la sede del 
Comando G.LL'La partenza sa- 
rà data alle ore 15. 
. Le iscrizioni alla gara vanno 
inoltrate al Comando della G.LL. 
di Riviguano accompagnate dalla 
quota di L. 2. Sono in palio ricchi 
premi in denaro sino al decimo 
arrivato oltre a 5 premi di ira- 
guardo ad ogni passaggio. 


o) a 
ATLETICA LEGGERA 

















Campionati provinciali 
dei Giovani fascisti 


Domenica 14 corrente si svolge 
ranno al Campo Moretti le gare 
per i Campionati Provincia! di 
siletica leggera per Giovani 

\ La nianifestazione servirà 
le prima selezione Per la pa. 
decina? omne ai Campionati Nazio 

















quetche valore, compre 
sI gli oggetti di vestiario. ù 

E fu appunto perchè non aveva 
più un vestito decente du Indossa. 
re per precentarsi alla signora C. 
vière. che aveva evitato Anurea 
quando la madre e sì figlio erano 
venuy a Parigi a passare: qualche 
Giorno. Ah! come ne aveva sof. 
fertot 

Si velcra costretto a nasconter 
Sl, povero vergognoso! a mancare 
a: propri doveri verso la sua bene 
fattrice, n sottrasi alle manifesta. 
zioni d'amicizia di colui che chia- 
mava fratello ! Oht si, era cosa ben 
crudele 

Serlsse © Maria o ad Andora per 
iscusersi, per crtemerne il perdona, 
Aveva dovuto andare poro «stan 
te da Parigi in una famiglia ove 
aveva da fare alcuni ritratti — al 
mono sperava gli sarchie affidato 
fuel Invoro, ma non ne era però sh 











curo, Appena avessa pafuto 51 sa. 
rebbe zecato a Pithiviors, folleè ai 
passare Inestù Insieme una petta 
giornata. 

Edoarao non avea mentlio dicen- 
da cho era andato da una famiglia 
de dintor:. di Parlzi, per un'ondi 


cpi, 

Salt: in alto, in lungo, triplo 
a con l'asta, * 

Lanci; del disco, peso, giavelet 
to e marlélio, 

Staffelta; 400 + 200 + 200 + 101, 
Maratonina su strada kim. zo. 
Marcia a equadre su girava 
km, 20, 

Sono Invitati ad intervenire al 
le gare i seguenti giovani fasci 
sti atloli: Ferrassutti Aldo, Comis 
Antonio, Vescovi Massimo, Cloz- 
24 Domenico, De Marco Luigi, 
Piltoni Antonio, Dei Giudice Bru 
no, Gismano Alberto Feruglio 
Riedo, Bidinost Fausto, Gargano 
Giuseppe, Micheluz Angelo, C. 
sarizza Bruno, Tulissi Silvio, Cai 
nero Dino, Panizzo Bruno, Gi 
islon Ariobaldo, Zannier Massimo, 
Pasutti Olifpio, Sbuelz Lucia: 
Zamparutti Olinto, Fancello ‘Pie 
tro, Blasoni Bruno, Pieppi Lui 
gi, Pittini Tullio, Selva Daniele, 
Diana Angelo, De Pascal Carlo, 
Missio Rinaldo, Buiat Rinaldo. 









ECONOMICI 


COMNERGIALI 
(Cent. S0 la parola. Mintmo L. & 





AL CORREDO di BONUTTI 


Biancheria — Fazzolettami — 
Novità — Mode — Camicette 
per Signora 





dsl Lar antiaiccolico posi. 
zione buona, hivolgersi spaccio 
vini — Via Mazzini 10, 8788 


CEDESI in Udine, licenza 
ticoli di abbigliamento, tessuti 
Der schiarimenti rivolgersi Fon 
tanini, Caffè Roma, Mercatovec 
chio — Udine. 


_ 
IMMOBILI 
Cent 4 ia parota. Mimmo L, 4 











VENDO, Via Gemonu, fabbrica 
to con osteria, reddilo Lifliy sc 
3500 — L. 45.000 esciusò L 
tori — Sorivere 8794 Pubblici 








OTTIMO etfare, vendo Lulne, 
vicinanze Viale delle Fersieiv, va 
sa rimessa nuova, vani 7, avces 
sori, 700 mq. terreno con nu 
L. 33,500 -- Rivoigerei gr uutunini, 
Caffè Roma, Mercatoveechio 
Udine. 


VERO affare vendo in Cervi. 
gnano fabbricato adibito Albergo 
Italia, vani 20, accessori, tutto 
arredato conforme esigenze mo» 
derne, saperalcoolici L. 160,000 — 
Rivolgersi Fontanini, Caffè Roma 
Mercarovecchio — Udine. 











VENDO, Udine Via Gemona, ca 
sa in ottime condizioni vani 6, — 
uccessori, gas, bagno, pianoterra 
adattabile uso negozio L. 42.U00 — 
Rivolgersi Fontavini - Caffè Ro- 
ma, Mercatovecchio, Udine, 


AUTO MOTO D'OCCASIONE 
Cent. s0 ta parola, Minimo L. 8 








BALILLE  anarce, spyder 8 
marce; 500 irasformabili; berlina 
514; Bianchi S 5 vendono privati, 
Condizioni pagamento — Auto » 
agerzia Nadceli — Prazza Umber 
10 I. Udine — Tel. 4.71. 








DONATIS e C. - Rivendito, Bian 
chi - Ford — Garage Viale Duo. 
do 11, Udins — Autocarri 0 trat- 
tici rimesse a nuovo d'occasìnne 
Autocarro Ford 4 marce, portata 
Su q.li — Autecarro Fora 3 mar 
ce portata 2 q.li Trattrice 
Pordson HP 48 a magnete — 
Trattrice Fordson 11P 19 a bobine 
a Si 

DOMANDE D'IMPIEGO 


GIOVANE serio, ventiqua 
ne, disponende cuuzione, v..ii:. 
rebbesi presto Ditta, vppote asut 
te negozio — Scrivete Ni bu 
Ilicità Popolo Frui 


VTLTATRI TRADATE IA AA 
Mud i PEULE 












LE SOMME Ia b 












BLICITA IITUBN GINO 15 bor 

MADE DEXSito iii ILO & 

FECONDITOBE LLÙ Pio 

DUZIONE. IL LOSS du R L'E 
INPULZARTI 









crivulio pamio 
ne che la visita pote 
Lie rimandata; miu 
una glustificazio 


nazione è 
aggiangere 
1 





va 
pui abb gr 
De ammissitile 

Come era caduto nella terrimie 
sirsazione in cul si uovava 1 

Un po per la sua imprevidenza, 

un po per le iliusioni troppo fa. 
Ù nu necarerzaie, co sopratutto 
peî suo buon cuore, 
Quando diede mano al quadro Lu 
mogiic e 1 figlio del franco tiratore, 
gli eva siata mandata una donna 
di trentacinque anni, avionente ans 
cora, condizione necessari. per po 
sare negli stndi, 

Era slot abbandonata dal mari 
to con quattro figli în età uncor 
fenera, da mantenere cs allevare: 
ma ahimè, non tatti f gioral, par 
troppo. averane pano di mettersi 
alla bocca | 

Etro prrchd la porcra madre, cos. 
stelfiata da un'amica, s'era fatta mm 
della. 

Fu lieta aì posiaa vestita pei qua. 
dro di Lehel: perchè sempro a con 
fraggenfe è can ori senso invia. 
ito di ripugnanza si srestira e pa 
tava nuda negli stodl:contintza) 





















